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MINISTERO DELL'INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 


DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1993. 


Graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della 
concessione dei contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con 
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi per lo 
sviluppo di prototipi nel settore dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili. 


DECRETO MINISTERIALE 22’ novembre 1993. 


Graduatoria di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della 
concessione dei contributi per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di 
impianti idroelettrici. 


DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1993. 


Graduatoria generale di merito delle domande istruite tecnicamente ai fini della 
concessione dei contributi per studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti 
esecutivi e per realizzazioni di impianti civili, industriali o misti di produzione, di 
recupero, di trasporto e di distribuzione dell’energia derivante da cogenerazione e 
utilizzo di fonti rinnovabili di energia e assimilate. 
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL’INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 


DECRETO 22 novembre 1993. 


Graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della concessione dei contributi per la progettazione e 
realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi per lo sviluppo di prototipi nel 
settore dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili. 


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI 
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE 


VISTA la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante "Norme per l’attuazione del Piano 
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; 


VISTO l’artieolo 12 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto 
capitale per la progettazione e la realizzazione di interventi con caratteristiche innovative per 
aspetti tecnici, gestionali e/o organizzativi; 


VISTO il proprio decreto 7 maggio 1992 con cui sono state fissate le modalità di 
concessione e di erogazione dei contributi di cui all’articolo 12; 


VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge 10/91 che prevede la possibilità di cumulo 
dei contributi di cui all’art. 12 con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a 
carico dello stato fino al 75% dell’investimento complessivo; 


VISTA la delibera CIPE del 26.11.1991, adottata ai sensi dell’articoto 2 della legge n. 
10/1991, con cui sono stati determinati limiti di cumuli di contributi nonchè le modalità di 
applicazione della riserva a favore del Mezzogiorno; 


VISTE le domande presentate e ritenute ammissibili a valutazione; 
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VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 concernente "Razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23.10.1992 n. 421"; 


VISTO il decreto legge del 15.11.1993 n. 453 concernente "Disposizioni in materia di 
legittimità dell’azione amministrativa; 


DECRETA 
Art. 1. 

Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 12 della legge n. 10/1991 perla 
progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o 
gesuonali e/o orgamzzativi per lo sviluppo di prototipi nel settore dell’uso razionale 
dell’energia e delle fonti rinnovabili è approvata la seguente graduatoria generale di merito 
delle domande ammesse a valutazione: 


1) RICHIEDENTE: ECOGAS S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Combustore pirolitico per lo 
smaltimento di carcasse di pneumatici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BELFIORE (PG) 
COSTI AMMISSIBILI: 150.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 51.000.000 
1° PUNTEGGIO: 5 
2° PUNTEGGIO: 4 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 33,5 


2) RICHIEDENTE: METALPLASTIC S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di verniciatura plastica e recu- 
pero energetico produzione frigorie 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PISA 
COSTI AMMISSIBILI: 2.176.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 696.320.000 
1° PUNTEGGIO: 17 
2° PUNTEGGIO: 2 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 43,5 


3) RICHIEDENTE: CESARE FIORUCCI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Digestione anaerobica semisecca dei re- 
sidui della macellazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: POMEZIA (RM) 
COSTI AMMISSIBILI: 1.686.841.970 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 691.605.200 
1° PUNTEGGIO: 6 
2° PUNTEGGIO: 14 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 44,5 
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4) RICHIEDENTE: ILSERV S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto al plasma di recupero ferrole- 
ghe da rifiuti siderurgici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI 
COSTI AMMISSIBILI: 10.268.,500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 4.518.140.000 
1° PUNTEGGIO: 9 
2° PUNTEGGIO: 13 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 46,5 


5) RICHIEDENTE: ILVA B.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Marcia AFO2 di Taranto con altissimi tas 
si di fossile ed ossigeno 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO 
COSTI AMMISSIBILI: 15.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 6.000.000.000 
1° PUNTEGGIO: 10 
2° PUNTEGGIO: 12 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 46,5 


6) RICHIEDENTE: DARFO S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Insufflazione di ossigeno per la decarbu 
razione e la post-combustione del CO 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DARFO BOARIO TERME (BS) 
COSTI AMMISSIBILI: @1.261.416.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 428.881.440 
1° PUNTEGGIO: 7 
29° PUNTEGGIO: 16 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 47,5 


7) RICHIEDENTE: CLC 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione a celle a 
combustibile da 200 KW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PERGINE VALSUGANA (TN) 
COSTI AMMISSIBILI: 4.174.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.544.380.000 
1° PUNTEGGIO: 42 
2° PUNTEGGIO: 10 
3° PUNTEGGIO: 0,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 52,5 


8) RICHIEDENTE: CONTINENTAL PAPER S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione carta bianca da 
stampa e scrivere da 100% macero archivi 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VARAZZE (SV) 
COSTI AMMISSIBILI: 35.142.700.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 15.462.788.000 
1° PUNTEGGIO: 1 
2° PUNTEGGIO: 28 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 53,5 
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9) RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BOSI-GILARDINI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Applicazione del compostaggio a fanghi 
di depurazione e alghe 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TRECENTA (RO) 
COSTI AMMISSIBILI: 2.910:600.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.193.346.000 
1° PUNTEGGIO: 24 
2° PUNTEGGIO: 5 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 53,5 


10) RICHIEDENTE: SOCIETA’ AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico nelle lavorazioni di 
scarti da macellazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

COSTI AMMISSIBILI: 19.257.000,000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 7.317.660.000 
1° PUNTEGGIO: 26 

2° PUNTEGGIO: 3 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 53,5 


11) RICHIEDENTE: CERAMICHE CAESAR S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Mulino in continuo per gres 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (MO) 
COSTI AMMISSIBILI: 3.042.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.186.380.000 
1° PUNTEGGIO: 13 
2° PUNTEGGIO: 17 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 54,5 


12) RICHIEDENTE: L’ADRIATICA COOP.PROD. LATTE DEL POLESINE COOP. 
A R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Applicazione del compostaggio alle 
deiezioni suinicole 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ADRIA (RO) 
COSTI AMMISSIBILI: 1.529.650.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 627.156.500 
1° PUNTEGGIO: 25 
2° PUNTEGGIO: 6 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 55,5 


13) RICHIEDENTE: ECOMAR ITALIA 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero idrocarburi in rifiuti oleosi 
con produzione di en. elettr. 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROSIGNANO M. (LI) 
COSTI AMMISSIBILI: 3.567.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.426.800.000 
1° PUNTEGGIO: 11 
2° PUNTEGGIO: 21 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 56,5 


ie 
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14) RICHIEDENTE: 


a bassa temperatura 
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AUSIMONT S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione di detersivi attivi 


UBICAZIONE INIZIATIVA: BUSSI (PE) 
COSTI AMMISSIBILI: 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 8.170.000.000 


1° 
2° 
3° 


PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 


4 
30 
24,5 


19.000.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 58,5 


un 
ri 


DESCRIZIONE 


COSTI AMMISSIBILI:. 


RICHIEDENTE: C.E.D.E.M S.R.L. 


INIZIATIVA: Essiccazione erba medica con 
l'utilizzazione di soffioni boraciferi 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PIANCASTAGNAIO (SI) 


5.800.000.0000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 2.146.000.000 


1° 
2° 
3° 


PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 


14 


20 
24,5 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 58,5 


16) RICHIEDENTE: AUSIMONT S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione di perfluorovinil 
eteri (PFVE) 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SPINETTA MARENGO {AL} 
COSTI AMMISSIBILI: 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 6.782.100.000 


1° 
2° 
3° 


PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 


3 
35 
24,5 


18.330.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 62,5 


17) RICHIEDENTE: TAMPIERI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Prototipo impianto estrazione olio da 
farine a basso consumo specif. 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FAENZA (RA) 
COSTI AMMISSIBILI: 
CONTRIBUTO SONCRPTONOR: 4.151.250.000 


‘1° 
2° 
3° 


PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 


» 
24,5 


10.125.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 64,5 


18) RICHIEDENTE: A.8.0. SIDERURGICA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno ad arco monoelettrodo in corrente 
continua con suola conduttrice 
UBICAZIONE INIZIATIVA: OSPITALETTO (BS) 
COSTI AMMISSIBILI: 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.295.000.000 


1° 
29 
3° 


PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 


31. 
9 
24,5 


3,500.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 64,5 
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19) RICHIEDENTE: SOCIETA’ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO 


S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo regolatore 


idroelettrica 
UBICAZIONE. INIZIATIVA: TORINO 


per 


turbina 


COSTI AMMISSIBILI: 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 326.800.000 


1° 
2° 


PUNTEGGIO: 
PUNTEGGIO: 


33 
8 


860.000.000 


3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 65,5 


20) RICHIEDENTE: BICILIANA IMPIANTI 8.R.L. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione impianto innovativo per la 


produzione di conglomerato bitumoso 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LERCARA PFRIDDI (PA) 
COSTI AMMISSIBILI: 1.481.554.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 548.174.980 

1° PUNTEGGIO: 27 

2° PUNTEGGIO: 15 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 66,5 


21) RICHIEDENTE: SKITECH S.R.L. 


in 


materiale 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Pista di pattinaggio 


innovativo per risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROMA 

COSTI AMMISSIBILI: 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 163.800.000 


1° 


PUNTEGGIO: 


23 


455.000.000 


2° PUNTEGGIO: 22 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 69,5 


22) RICHIEDENTE: AUSIMONT S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto per la produzione dei 


sostituti dei clorofluorocarburi 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PORTO MARGHERA (VE) 
COSTI AMMISSIBILI: 70.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 29.610.000.000 

1° PUNTEGGIO: 16 

2° PUNTEGGIO: 31 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 71,5 


23) RICHIEDENTE: SERVIZI COSTIERI S.R.L. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero di prodotti energetici dal 


particolato fine degli elettrofiltri 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MARGHERA (VE) 
COSTI AMMISSIBILI: 4.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.800.000.000 
1° PUNTEGGIO: 15 

2° PUNTEGGIO: 33 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 72,5 


== 
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24) RICHIEDENTE: 


25 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Esperienze avanzate sul 
energetico di strutture scolastiche 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA 

COSTI AMMISSIBILI: 1.180.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 413.000.000 

1° PUNTEGGIO: 37 

2° PUNTEGGIO: 11 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 72,5 


) RICHIEDENTE: CERAMICA VENUS S.R.L. 


Serie generale - n. 295 


AZIENDA MUNICIPALIZZATA CASE POPOLARI E SERVIZI 


risanamento 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto innovativo a ciclo rapido per 


piatti doccia in fire clay 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GALLESE SCALO (VT) 
COSTI AMMISSIBILI: 2.837.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 936.210.000 

1° PUNTEGGIO: 28 

2° PUNTEGGIO: 23 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 75,5 


26) RICHIEDENTE: F.A.I. FOND. ACCIAI INOSSID. E LEGHE SPECIALI 


8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Progetto pilota con 
polistirene 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANERBIO (BS) 
COSTI AMMISSIBILI: 1.033.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 392.540.000 
1° PUNTEGGIO: 12 
2° PUNTEGGIO: 18 
3° PUNTEGGIO: 49,0 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 79,0 


27) RICHIEDENTE: ECOGEO 8.R.L. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Combustibile recuperato 
petrolchimiche per produzione di calce 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VOLTA MANTOVANA (MN) 

COSTI AMMISSIBILI: 3.856.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.503.840,000 

1° PUNTEGGIO: 21 

2° PUNTEGGIO: 34 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 79,5 


28) RICHIEDENTE: RIB DI BERRUTO GIOVANNI 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Distillazione degli oli 
vernici con recupero di prodotti energetici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: RIVA PRESSO CHIERI (TO) 

COSTI AMMISSIBILI: 1.380.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 496.800.000 

1° PUNTEGGIO: 19 

2° PUNTEGGIO: 37 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 80,5 


PIO, | DES 


modelli 


in 


da morchie 


esausti 
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29) RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA DI MOCALI PAOLO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: F.A.E. ‘(fermentazione accelerata 


ecotank) 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 


COSTI AMMISSIBILI: 200. 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 


i° PUNTEGGIO: 20 
2° PUNTEGGIO: 38 
3° PUNTEGGIO: 24,5 


VERNIO (FI) 
000.000 
70.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 82,5 


30) RICHIEDENTE: FORNACE VISANA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riutilizzo energetico di fanghi e 


polveri per produzione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 


di laterizi 
SAN TOMIO DI MALO (VI) 


COSTI AMMISSIBILI: 2.300.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 18 

2° PUNTEGGIO: 41 

3° PUNTEGGIO: 24,5 


782.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 83,5 


31) RICHIEDENTE: BRIC 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Progettazione e realizzazione di un 
impianto innovativo per la produzione di mattoni facciavista 


UBICAZIONE INIZIATIVA: 


PACE DEL MELA (ME) 


COSTI AMMISSIBILI: 8.248.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 30 

2° PUNTEGGIO: ? 

3° PUNTEGGIO: 49,0 


3.051,760.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 86,0 


32) RICHIEDENTE: RIVA CALZONI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Aerogeneratore monopala MS5 di taglia 


intermedia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 


SASSARI 


COSTI AMMISSIBILI: 7.830.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 45 

2° PUNTEGGIO: 19 

3° PUNTEGGIO: 24,5 


3.053.700.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 88,5 


33) RICHIEDENTE: JACOROSSI S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 
COSTI AMMISSIBILI: 900. 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 22 

2° PUNTEGGIO: 46 

3° PUNTEGGIO: 24,5 


Autocomb 

AREE DIVERSE SU TERRITORIO 
000.000 

288.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 92,5 
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34) RICHIEDENTE: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Trasformazione dell’impianto TV/PYE di 
Monte Mario dal funzionamento del sistema MLX al sistema l+1 


riserva PA 

UBICAZIONE INIZIATIVA: 

COSTI AMMISSIBILI: 231. 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 32 

2° PUNTEGGIO: 36 

3° PUNTEGGIO: 24,5 


ROMA 
920.000 
83.491.200 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 92,5 


35) RICHIEDENTE: SOCIETA’ 
8B.P.A. 


NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo scambiatore di calore per 


trasformatori elettrici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 
COSTI AMMISSIBILI: 4090. 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 43 

2° PUNTEGGIO: 26 

3° PUNTEGGIO: 24,5 


TORINO 
000.000 
148.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 93,5 


36) RICHIEDENTE: ECOFLAM S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: 
di combustione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 
COSTI AMMISSIBILI: 1.96 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 48 

2° PUNTEGGIO: 24 

39% PUNTEGGIO: 24,5 


Progetto dimostrativo di una tecnologia 


PIOMBINO DESE (PD) 
0.000.000 
744.800.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 96,5 


37) RICHIEDENTE: VENETA LAVORI DI FORTIN RUGGERO & C. S.A.5. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA 
fanghi 4/olio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 


: Pirolisi di morchie petrolchimiche e 


PERMUNIA (PD) 


COSTI AMMISSIBILI: 2.000.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 
1° PUNTEGGIO: 34 

2° PUNTEGGIO: 40 

3° PUNTEGGIO: 24,5 


700.000.000 


SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 98,5 


2 - Libreria - Surol. ord. GU, n. 295. 
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38) RICHIEDENTE: CELCO PROFIL S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Prototipo di autovettura con motore 
elettrico a basso consumo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VIGONOVO (VE) 
COSTI AMMISSIBILI: 137.700.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 53.703.000 
1° PUNTEGGIO: 49 
2° PUNTEGGIO: 25 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 98,5 


39) RICHIEDENTE: BASSANO 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Processo di gassificazione di polverino 
di gomma con recupero di energia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ABBADIA DI MONTEPULCIANO (SI) 
COSTI AMMISSIBILI: 5.145.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.800.750.000 
1° PUNTEGGIO: 36 
2° PUNTEGGIO: 39 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI -PER GRADUATORIA: 99,5 


40) RICHIEDENTE: CONSORZIO UMBRIA AGRICOLTURE ENERGY ENVIRONMENT 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di metilestere utilizzato con 
biocarburante ecologico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CITTA’ DI CASTELLO (PG) 

COSTI AMMISSIBILI: 10.408.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 3.538.7220.,000 
1° PUNTEGGIO: 39 

2° PUNTEGGIO: 42 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 105,5 


41) RICHIEDENTE: M.G.MAGNABOSCO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Pneus-energy 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 2UGLIANO (VI) 
COSTI AMMISSIBILI: 3.060.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.009.800.000 
1° PUNTEGGIO: 40 
2° PUNTEGGIO: 43 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 107,5 


42) RICHIEDENTE: FRENTUM S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Utilizzo combustibili non fossili 
sviluppo prototipi a basso consumo specifico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CELENZA VALFORTORE (PG) 
COSTI AMMISSIBILI: 21.104.500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 353.440.000 
1* PUNTEGGIO: 41 
2° PUNTEGGIO: 47 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 112,5 


NE 7 SE 
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43) RICHIEDENTE: CONSORZIO ANIT 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto fotovoltaico dimostrativo da 2 


MWp 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CUPELLO (CH) 
COSTI AMMISSIBILI: 41.174.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 13.587.420.000 
1° PUNTEGGIO: 44 

2° PUNTEGGIO: 44 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 112,5 


44) RICHIEDENTE: ANIT S.R.L, 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione di un impianto 


fotovoltaico dimostrativo da 150 KWwp 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NETTUNO (RM) 
COSTI AMMISSIBILI: 5.393.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 1.510.040.000 
1° PUNTEGGIO: 46 

2° PUNTEGGIO: 49 

3° PUNTEGGIO: 24,5 

SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 119,5 


45) RICHIEDENTE: CONSORZIO ENERGIA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto fotovolt 
KWp 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PERUGIA 
COSTI AMMISSIBILI: 550.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 165.000.000 
1° PUNTEGGIO: 47 
2° PUNTEGGIO: 48 

° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 119,5 


46) RICHIEDENTE: FERROVIE DELLO STATO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Segnali R92 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FIRENZE 
COSTI AMMISSIBILI: 616.025.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 203.288.250 
1° PUNTEGGIO: 50 
2° PUNTEGGIO: 45 
3° PUNTEGGIO: 24,5 
SOMMA PUNTEGGI PER GRADUATORIA: 119,5 


Roma, 22 novembre 1993 


93A7002 


= 


aico dimostrativo da 20 


Il direttore generale: GATTI 
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DECRETO 22 novembre 1993. 
Graduatoria di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della concessione dei contributi per la riattivazione, la 
costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici, 


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI 
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE 


VISTA la legge 9 gennato 1991 n. 10 recante "Norme per l’attuazione del Piano 
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; 


VISTO l'articolo 14 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto 
capitale per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici; 


VISTA la delibera 26.11.1991 con la quale il CIPE ha determinato i limiti e le possibilità 
di cumulo dei contributi di cui alla legge 10/91 con altre eventuali incentivazioni previste da 
leggi a carico del bilancio dello Stato: 


CONSIDERATO che con la stessa delibera il CIPE ha emanato direttive circa le modalità 
di applicazione della riserva a favore del Mezzogiorno; 


VISTO il proprio decreto 7 maggio 1992 con cui sono state fissate le modalità di 
concessione e di erogazione dei contributi di cui all’articolo 14; 


VISTE le domande presentate e ritenute ammissibili a valutazione; 


VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 concernente "Razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23.10.1992 n. 421”; 


—17:- 
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VISTO il decreto legge del 15.11.1993 n. 453 concernente "Disposizioni in materia di 
legittimità dell’azione amministrativa; 


DECRETA 
Art. 1 
Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 14 della legge n. 10/1991 per la 
riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici è approvata la 
seguente graduatoria di merito delle domande ammesse a valutazione: 


1) RICHIEDENTE: FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico denominato "Tollegno" 

UBICAZIONE INIZIATIVA: Comuni di Miagliano e Tollegno 
COSTI AMMISSIBILI: 493.853,593 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 148.156.075 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 196.387,76 kWwh/ml 


2) RICHIEDENTE: IDREG LIGURIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e potenziamento 
impianto idroelettrico denominato "Orbarina" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI SASSELLO 
COSTI AMMISSIBILI: 500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.,: 150.000.000 
PARAMETRO DI. GRADUATORIA? 115.635,07 kWh/ml 


3) RICHIEDENTE: ROTHAUG ALBRECHT 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI VALDISOTTO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.864.486.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 559.345.800 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 109.251,02 kWwh/ml 


4) RICHIEDENTE: CALDERONI F.LLI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI LOREGLIA 
COSTI AMMISSIBILI: 421.757.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 126.527.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA? 105.544,54 KWh/ml 


17-12-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 295 
_——r—r _———rryT—TmT+- _———————T—Pttttmtmò2ò4m__—_——_——r_SZ@_—_t@4@=——Y+_tT__11 rr 


5) RICHIEDENTE: CONSORZIO AUTOPRODUTTORI CENTRALI 
IDROELETTRICHE DEL CHISONE E DEL GERMANASCA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI POMARETTO 
COSTI AMMISSIBILI: 298.161.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 89.448.300 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 104.238,98 kWwh/ml 


6) RICHIEDENTE: TORCHIO 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CANNOBIO 
COSTI AMMISSIBILI: 60.900.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 18.270.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 100.301,47 kWh/ml 


7) RICHIEDENTE: TEXTILSUSA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
denominato “San Giorio" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CHIANOCCO 
COSTI AMMISSIBILI: 917.302.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 275.190.650 


PARAMETRO DI GRADUATORIA: 95.045,79 XWh/ml 


8) RICHIEDENTE: ITALCEMENTI 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI VILLA DI SERIO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.397.867.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 419.360.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 89.962,42 KWh/ml 


9) RICHIEDENTE: C.I.R. CAPITAL INVESTIMENTI RESEARC 8.r.l. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e potenziamento 
impianto idroelettrico denominato ‘Centrale Limbo" 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI URBE 
COSTI AMMISSIBILI: 750.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 225.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 89.216,62 kWh/ml 


10) RICHIEDENTE: A.C.E.A. ROMA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione Impianto idroelettrico 
denominato "Madonna del Rosario" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ROMA 
COSTI AMMISSIBILI: 815.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 244.500.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 84.648,65 KWh/nl 
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11) RICHIEDENTE: COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL 
CENO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
denominato "Ss. Rocco" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ LA FORNACE - COMUNE DI BORGO 
VAL DI TARO 
COSTI AMMISSIBILI: 770.525.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 231.157.500 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 84.408,41 kWwh/ml 


12) RICHIEDENTE: ARIST 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI VALBONDIONE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.607.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 482.100.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 81.048,35 kWh/ml 


13) RICHIEDENTE: IDREG MOLISE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico denominato "Defenza" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI LUCITO 
COSTI AMMISSIBILI: 42.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 12.600.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 71.429,00 kWh/ml 


14) RICHIEDENTE: PAD - FABRIANO AUTOADESIVI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ FONDIGLIE - GAVILLE COMUNE 
DI SASSOFERRATO 
COSTI AMMISSIBILI: 981.391.071 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 294.417.320 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 70.024,96 KWh/ml 


15) RICHIEDENTE: C.I.0. 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
denominato “Centrale Ferro" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI BUSSOLENO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.197.000.,000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 354.993.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 672.879,70 KWh/ml 


16) SITE ZOLDO ENERGY 8.R.L. (già Franchi Paolo e Martini 
Livio} 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ FUSINE - COMUNE ZOLDO ALTO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.610.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 483.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 66.383,43 kWh/ml 


I 
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17) RICHIEDENTE: A.C.E.A. ROMA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
denominato "Cecchina" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ROMA 
COSTI AMMISSIBILI: 925.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 277.500.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 65,454,55 kwh/ml 


18) RICHIEDENTE: SOCIETA’ IDROELETTRICA DEL CARPINO 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ISERNIA 
COSTI AMMISSIBILI: 1.442.700.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 432.810.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 64.705,16 kWh/ml 


19) RICHIEDENTE: FIMAS S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI 8. MARCELLO PISTOIESE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.420.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 426.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 64.655,82 Kwh/ml 


20) RICHIEDENTE: BORDIGNON GIUSEPPE & C. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI SELVA DEL MONTELLO 
COSTI AMMISSIBILI: 200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 60.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 64.500,00 kWh/ml 


21) RICHIEDENTE: S.I.M.E.C. S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e epotenziamento 
impianto idroelettrico . 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ 8. MARTINO - COMUNE DI 
GROSSETO 
COSTI AMMISSIBILI: 709.690.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 212.907.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 64.464,77 kWh/ml 


22) RICHIEDENTE: COMUNE DI VINADIO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione di due micro-impianti 
idroelettrici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI VINADIO 
COSTI AMMISSIBILI: 180.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 54.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 59.605,95 kWh/ml 


23) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ELETTRICA MOENESE 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI MOENA 
COSTI AMMISSIBILI: 2.627.063.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 788.118.900 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 59.576,04 kWh/ml 
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24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


RICHIEDENTE: COMUNE DI SEPPIANA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI SEPPIANA 

COSTI AMMISSIBILI: 60.928.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 18.278.400 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 59.243,70 KWh/ml 


RICHIEDENTE: OLPACA S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ PONTE DEL CAPELLO - COMUNE 
DI CASALETTO SPARTANO 

COSTI AMMISSIBILI: 701.532.743 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 210.459.820 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: ‘57.901,19 kwh/ml 


RICHIEDENTE: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TERNI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ALVIANO 

COSTI AMMISSIBILI: 9.653.665.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.896.099.500 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 56.638,08 KWR/nl 


RICHIEDENTE: SOCIETA’ IDROELETTRICA ARETINA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA:. Gostruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CARAMANICO 

COSTI AMMISSIBILI: 7,757.641.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.327.292.300 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 56.632,17 kNh/ml 


RICHIEDENTE: TEXCENE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione Centrale idroelettrica 
ad acqua fluente 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CENB (BG) 

COSTI AMMISSIBILI: 1.347.800.,000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 404.340.000 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 55.776,23 kWh/ml 


RICHIEDENTE: BARTOLOMASI MAURO - BSUFFREDINI ROBERTO 
EUROIMMOBILIARE DI LUIGI PIACENTINI & C. S.A.8. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione Impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CAMPORGIANO 

COSTI AMMISSIBILI: 238.503.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 71.550.900 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 54.087,37 kWh/ml 


RICHIEDENTE: IDROELETTRICA DEL CERVO S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI TOLLEGNO 

COSTI AMMISSIBILI: 939.228.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 281.768.400 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 53.828,21 kWh/ml 
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31) RICHIEDENTE: CARTIERA MARSONI TREVISO S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI SPRESIANO 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 180.000.000. 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 52.251,66 kWh/ml 


32) RICHIEDENTE: BERTOLI BARSOTTI BRUNO - GIANNECCHINI VERA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO E 
GALLICANO 
COSTI AMMISSIBILI: 743.900.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 223.170.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 51.983,28 KWh/mlì 


33) RICHIEDENTE: COTONIFICIO VAL BRENTA S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CARTIGLIANO 
COSTI AMMISSIBILI: 184.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 55.200.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 51.630,43 kWh/ml 


34) RICHIEDENTE: PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e potenziamento 
impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLA D’ALME’ 

COSTI AMMISSIBILI: 4.002.333.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.200.699.900 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 50.453,07 kWh/ml 


35) RICHIEDENTE: PIXEL 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
ad acqua fluente denominato "Ex stamperia Mazzonis" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE TORRE PELLICE 
COSTI AMMISSIBILI: ‘578.937.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 173.681.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 50.259,35 kWh/ml 


36) RICHIEDENTE: COMUNITA’ MONTANA VALCHIUSELLA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ISSIGLIO 
COSTI AMMISSIBILI: .9.452.900.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.835.870.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 49.988,06 kWh/ml 


37) RICHIEDENTE: . AZIENDA AGRICOLA ITTTICA TRAMEACQUE 8.A.85. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione Impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ TRAMEACQUE - COMUNE DI 
ZOPPOLA 
COSTI AMMISSIBILI: 732.025.000 
CONTRIBUTO. CONCEDIBILE L.: 219.607.500 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 49.588,47 KWh/ml 
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38) RICHIEDENTE: A.M.P.S. PARMA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
denominato "Pirlone" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI PARMA 
COSTI AMMISSIBILI: 343.160.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 102.948.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 48.649,48 KWh/ml 


39) RICHIEDENTE: ATICARTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ROVERETO 
COSTI AMMISSIBILI: 671.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 201.300.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 48.547,10 kWh/ml 


40) RICHIEDENTE: ENERGIA ITALIA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
denominato "Scaricatore Cerea" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI SALUGGIA 
COSTI AMMISSIBILI: 12.321.340.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 3.396.402.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 48.455,80 kWh/ml 


41) RICHIEDENTE: ENERG LAZIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione Impianto idroelettrico 
denominato ‘’Campo di Manno" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI S. ELIA FIUMERAPIDO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.396.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 418.800.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 47.813,36 KWh/ml 


42) RICHIEDENTE: PIXEL S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
ad acqua fluente denominato "Ex Abrard" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI TORRE PELLICE 
COSTI AMMISSIBILI: 535.904.423 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 160.771.325 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 47.359,19 KkWh/ml 


43) RICHIEDENTE: IDREG LIGURIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
denominato "Carpescio" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNI DI.TIGLIETO E URBE 
COSTI AMMISSIBILI: 2.380.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 714.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 47.272,94 kWh/nl 
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44) RICHIEDENTE: VINCENZO ZUCCHI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
denominato "Gimignano" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI LOCATE TRIULZI 
COSTI AMMISSIBILI: 4.459.747.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.364.924.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 46.993,82 kWh/ml 


45) RICHIEDENTE: AZIENDA CONSORZIALE ENERGIA AMBIENTE PINEROLO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI INVERSO PINASCA 
COSTI AMMISSIBILI: 1.990.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 597.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 46.762,99 KWh/ml 


46) RICHIEDENTE: SOCIETA’ SERVIZI MUNICIPALI S.R.L. DI OVINDOLI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ricostruzione vecchio imbianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI OVINDOLI 
COSTI AMMISSIBILI: 2.797.478.049 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 839.243.415 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 46,059,02 kKWwh/ml 


47) RICHIEDENTE: COMUNE DI CETRARO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CETRARO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.043.860.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 313.158,000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 45.973,22 kWh/ml 


48) RICHIEDENTE: MICHELON FEDERICO #& FIGLI S.N.C. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI NOVE 
COSTI AMMISSIBILI: 105.324.801 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 31.597.440 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 45.573,31 kWwh/ml 


49) RICHIEDENTE: SALUMIFICIO NINO GALLI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE CASALE CORTE CERRO 
COSTI AMMISSIBILI: 706.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 221.800.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 45.076,48 KWh/ml 


50) RICHIEDENTE: A.C.A.M. AZIENDA CONSORZIALE ACQUA E METANO 
LA SPEZIA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI BAGNONE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.053.500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 316.050.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 44.935,93 KWh/ml 


Sl 
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56) 


57) 


RICHIEDENTE: ILVA CENTRALI ELETTRICHE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ LILLAZ - COMUNE DI COGNE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.030.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 309.000.000 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 42.874,37 kwh/ml 


RICHIEDENTE: ROTHAUG ALBRECHT 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI BOVEGNO 

COSTI AMMISSIBILI: 480.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 244.000.000 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 42.682,76 kWh/ml 


RICHIEDENTE: ENERGIA VERDE 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO 
COSTI AMMISSIBILI: 5.433.849.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.630.154.700 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 42.251,71 kwh/ml 


RICHIEDENTE: SOCIETA’ SANNITICA S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione Impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI PETRELLA TIPERNINA 

COSTI AMMISSIBILI: 9.897.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.969.200.000 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 41.582,93 kWh/ml 


RICHIEDENTE: SOCIETA’ ENERGETICA CIRELLE & CONTRIN S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CANAZEI 

COSTI AMMISSIBILI: 941.362.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 282.408.600 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 41.429,33 KWh/ml 


RICHIEDENTE: PILATURA DI FERRERA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI FERRERA DI VARESE 
COSTI AMMISSIBILI: 626.180.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 187.854.000 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 41.010,57? kWh/ml 


RICHIEDENTE: SOCIETA’ IDROELETTRICA VALCHIUSELLA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI TRAVERSELLA 

COSTI AMMISSIBILI: 13.714.931.500 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 4.114.485.450 

PARAMETRO DI GRADUATORIA: 40.369,62 KkWh/ml 
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58) RICHIEDENTE: MOLINO ROSSETTO LIVIO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ TEZZALUNGA - COMUNE DI 
POZZOLEONE 
COSTI AMMISSIBILI: 695.600.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 208.680.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 39.190,35 kwh/ml 


59) RICHIEDENTE: VINCENZO ZUCCHI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
di Albarelle 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ROZZANO 
COSTI AMMISSIBILI: 3.357.044.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.007.113.200 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 38.149,63 kWh/ml 


60) RICHIEDENTE: HOLLINGSWORTH & VOSE COMPANY 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI BAGNASCO 
COSTI AMMISSIBILI: 283.332.040 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 84.999.610 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 36.745,90 kWwh/ml 


61) RICHIEDENTE: EHYDROEL S.R.L. (già Carlo Davoglio) 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e potenziamento di un 
vecchio impianto idroelettrico ad acqua fluente 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ PRIA IN COMUNE DI ARSIERO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.245.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 373.500.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 36.592,47 kWwh/ml 


62) RICHIEDENTE: AR.M.P.8. = AZIENDA MUNICIPALIZZATA PUBBLICI 
SERVIZI - PARMA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI PARMA 
COSTI AMMISSIBILI: 22.063.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 66.618.900 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 35.873,64 kWh/ml 


63) RICHIEDENTE: VAL BIANCA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
ad acqua fluente 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE CALASCA CASTIGLIONE (NO) 
COSTI AMMISSIBILI: 2.469.341.417 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 740.802.425 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 35.468,78 KWh/ml 


64) RICHIEDENTE: COMUNE DI PRECI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ PIEDIVALLE - COMUNE DI PRECI 
COSTI AMMISSIBILI: 1.497.372.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 449.211.600 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 34.877,43 kWwh/ml 
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65) RICHIEDENTE: IDREG UMBRIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI TODI 
COSTI AMMISSIBILI: 6.576.307.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.972.892.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 34.783,96 kWwh/mlì 


66) RICHIEDENTE: B.E.M. SOCIETA’ ENERGETICA MERIDIONALE 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE VALLO DELLA LUCANIA 
COSTI AMMISSIBILI: 2.091.268.349 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 627.380.505 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 34.759,64 kWh/ml 


67) RICHIEDENTE: CENTROVERDE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI FOSSANO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.570.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 471.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 34.742,29 kWwh/ml 


68) RICHIEDENTE: VI.BE 8.N.C. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ MONTAGNA S@ACCATA COMUNE DI 
RECOARO TERME 
COSTI AMMISSIBILI: 306.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 91.800.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 34.313,73 kWh/ml 


69) RICHIEDENTE: CONDELLO PRANCBSCO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione Impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNI DI ACQUARO E ARENA 
COSTI AMMISSIBILI: 7.867.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.360.100.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 32.751,84 kWh/ml 


70) ‘RICHIEDENTE: COMUNE DI BOBBIO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI BOBBIO 
COSTI AMMISSIBILI: 279.300.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 83.790.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 31.278,19 kWh/ml 


71) RICHIEDENTE: MEINERO P.LLI DI GIOVANNI MICHELE E MAURIZIO 
8.N.C. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
ad acqua fluente 
UBICAZIONE, INIZIATIVA: COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
COSTI AMMISSIBILI: 256.690.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 77.007.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 31.238,85 kWh/ml 
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72) RICHIEDENTE: SIMEC S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
I INIZIATIVA: LOCALITA’ "CASALE" COMUNE CASTEL DEL 
PIANO 
COSTI AMMISSIBILI: 554.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 166.200.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 30.339,21 KWh/ml 


73) RICHIEDENTE: TESSITURA DI FIORANO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI FIORANO AL SERIO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.733.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 519.900.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 30.234,27 kwh/ml 


74) RICHIEDENTE: MONTACQUE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CONDOVE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.308.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 392.400.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 30.158,55 kWh/ml 


75) RICHIEDENTE: CONDELLO PASQUALE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNI DI ACQUARO E DINAMI 
COSTI AMMISSIBILI: 6.546.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.963.800.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 29.765,30 kWh/ml 


76) RICHIEDENTE: PF.LLI RONC 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI INTROD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.050.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 29.395,68 kWh/ml 


77) RICHIEDENTE: COSTRUZIONI SUD 8.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroeléttrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNI DI: SIMBARIO, TORRE E 
BROGNATURO 
COSTI AMMISSIBILI: 212.871.348.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 3.861.404.400 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 28.860,22 KWh/ml 


78) RICHIEDENTE: IDROELETTRICA DEL CORACE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ SOLURI - COMUNE TIRIOLO 
COSTI AMMISSIBILI: 4.200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.:.1.260.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 27.669,56 KWh/ml 
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79) RICHIEDENTE: I.M.E.S.A. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e potenziamento 
impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ ROCCA PRIORA - COMUNE DI 
FALCONARA 
COSTI AMMISSIBILI: 916.200.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 274.860.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 27.563,85 kWwh/ml 


80) RICHIEDENTE: RESCINITI ALFREDO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
denominato "Ripiti" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ROSCIGNO 
COSTI AMMISSIBILI: 630.762.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 189.228.600 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 27.563,42 kWh/ml 


81) RICHIEDENTE: CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO COMUNI 
DI CANNOBIO, CANNERO RIVIERA EB OGGEBBIO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI OGGEBBIO 
COSTI AMMISSIBILI: 999.388.869 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 299.816.660 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 27.259,83 kWh/ml 


82) RICHIEDENTE: ITALCEMENTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO 
COSTI AMMISSIBILI: 9.603.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.380.900.00€ 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 27.083,90 kWh/ml 


83) RICHIEDENTE: COMUNE DI CASCIANA TERME 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ MOLINO DBI FICHI - COMUNE DI 
CASCIANA TERME 
COSTI AMMISSIBILI: 58.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 17.400.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 26.896,55 kwh/ml 


84) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ELETTRICA F.LLI COVATTA & C. S.A.5. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
denominato "Covatta" 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI LIMOSANO 
COSTI AMMISSIBILI: 2.100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 630.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 25.805,41 kwh/ml 
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85) RICHIEDENTE: COMUNE DI CORCHIANO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CORCHIANO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.153.795.336 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 346.138.600 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 20.650,56 kwh/ml 


86) RICHIEDENTE: FRAU S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Costruzione impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI LASTEBASSE 
COSTI AMMISSIBILI: 13.578.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 4.073.400.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 20.332,65 Kwh/ml 


87) RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riattivazione e potenziamento 
impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ CONCE - COMUNE DI SAN 
SEVERINO MARCHE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.981.807.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 594.542.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 19.870,73 kWh/ml 


88) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNI DI OSTANA, CRISSOLO, ONCINO E 
PAESANA 
COSTI AMMISSIBILI: 3.600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.080.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 17.446,72 kWwh/mì 


89) RICHIEDENTE: ALCAN ALLUMINIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico denominato "Montalto Dora" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI MONTALTO DORA 
COSTI AMMISSIBILI: 4.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.200.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 16.728,00 kWh/ml 


90) RICHIEDENTE: DE BATTISTA UGO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FRAZIONE DI ARABBA +“ COMUNE DI 
LIVINALLONGO 
COSTI AMMISSIBILI: 203.900.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 61.170.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 16.331,54 kwh/ml 


Masi, è grea 
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91) RICHIEDENTE: IDREG PIEMONTE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA‘ OVIC - COMUNE DI BOGNANCO 
COSTI AMMISSIBILI: 6.050.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 1.815.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 15.602,76 kWwh/ml 


92) RICHIEDENTE: ELETTROMUNARI S.R.F. DI MUNARI VIRGINIO E BEDIN 


GIANFRANCA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ PRE’ - COMUNE DI BASSANO DEL 
GRAPPA 


COSTI AMMISSIBILI: 205.750.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 61.725.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA? 11.810,45 kWh/ml 


93) RICHIEDENTE: ELETTROBURGO VICENZA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico denominato "Oliero" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA 
COSTI AMMISSIBILI: 601.397.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 180.419.100 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 11.457,72 kwh/ml 


94) RICHIEDENTE: WORLD GRANITE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOCALITA’ CANTALIBERTI - COMUNE DI 
INTROBIO 
COSTI AMMISSIBILI: 344.316.294.950 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 103.294.950 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 11.173,07 kWh/ml 


95) RICHIEDENTE: S8.E.R. SOCIETA’ ELETTRICA RADICI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ARIZZANO 
COSTI AMMISSIBILI: 810.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.,: 243.000.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 10.600,07 KWh/ml 


96) RICHIEDENTE: I.8.P.E. S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione e potenziamento 
impianto idroelettrico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNE DI ISERNIA 
COSTI AMMISSIBILI: 6.805.800.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 2.041.740.000 
PARAMETRO DI GRADUATORIA: 10.232,11 kWwh/ml 


Roma, 22 novembre 1993 
Il direttore generale: GATTI 


9347003 


SI 


17-12-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 295 
=  _——«—7T—T_+-+_—TTTt—--rr—————_—_—___—_—@—_—@——_—_——_——@—@——@—@———————#———————221_1zAÀXYXW<5<TTTCZZPPPrrrrTr_TTTr_Trr_w_2 Gea 


DECRETO 10 dicembre 1993. 


Gradurtoria generale di merito delle domande istruite tecnicamente ai fini della concessione dei contributi per studi di fattibilità 
tecnico-economica, per progetti esecutivi e per realizzazioni di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e 
di distribuzione dell’energia derivante da cogenerazione e utilizzo di fonti rinnovabili di energia e assimilate. 


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI 
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRI_ DI BASE 


VISTA la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante "Norme per l’attuazione del Piano 
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; 


VISTO l'articolo 11 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto 
capitale per iniziative finalizzate al msparmio energetico ed all’utilizzazione di fonti 
rinnovabili di energia e assimilate; 


VISTO il proprio decreto 7 maggio 1992 con cui sono state fissate le modalità di 
concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 11; 


VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge 10/91 che prevede la possibilità di cumulo 
dei contributi di cui all’art. 12 con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a 
carico dello stato fino al 75% dell’investimento complessivo; 


VISTA la delibera CIPE del 26.11.1991, adottata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 
10/1991, con cui sono stati determinati limiti di cumuli di contributi nonchè le modalità di 
applicazione della riserva a favore del Mezzogiorno; 


VISTE le domande presentate e ritenute ammissibili a valutazione; 


e 
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VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 concernente “Razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego, a norma dell’art.'2 della legge 23.10.1992 n. 421"; 


VISTO il decreto legge del 15.11.1993 n. 453 concernente "Disposizioni in materia di 
legittimità dell’azione amministrativa; 


DECRETÀ 
Art. 1 

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge n. 10/1991 per 
studi di fattibilità tecnico economica, per progetti esecutivi e per realizzazioni di impianti 
civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell’energia 
derivante da cogenerazione e utilizzo di fonti rinnovabili di energia e assimilate è approvata 
la seguente graduatoria generale di merito delle domande istruite tecnicamente. 

Per la realizzazione di impianti, di cui al punto d) dell’art. 5 del D.M. del 7.5.92, di 
cogenerazione: 


1) RICHIEDENTE: COOP. AGRICOLA VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI 

RIUNITI ORGANIZZATI S.CO00P. R.L.- CAVIRO 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmi e recuperi energetici da 
cogenerazione e uso di fonti rinnovabili 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FAENZA (RA) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.395.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40 % DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.158.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 13,672 


2) RICHIEDENTE: MOPLEFAN S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento impianto di 
cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 10.,000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40 % DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.000.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 11,34 


3) RICHIEDENTE: PALCITRIC S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione a ciclo 
combinato con turbogas e turbovapore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CALITRI SCALO (AV) = SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.638.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40 % DEL COSTO AMMESSO di 
L.,: 2.255.200.000 

INDICATORE DI MERITO: 10,16 


— 34 — 
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4) RICHIEDENTE: COOPERATIVA CERAMICA D’'IMOLA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: IMOLA (BO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.479.472.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.791.788.800 
INDICATORE DI MERITO: 9,772 


5) RICHIEDENTE: META S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FIORANO MODENESE (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI:-3.274.499.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40 % DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.309.799.600 
INDICATORE DI MERITO: 9,66 


6) RICHIEDENTE: CASTELVETRO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELVETRO DI MODENA { MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI:3,571.183.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40 % DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.428.473,200% 
INDICATORE DI MERITO: 9,43 


7) RICHIEDENTE: EMILCERAMICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SOLIGNANO DI CASTELVETRO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI:4.077.468.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.630.987.200 
INDICATORE DI MERITO: 9,14 


8) RICHIEDENTE: DE.RO.MA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per energia 
elettrica e termica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MALO (VI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.308.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 39% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 510.120.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,82 


9) RICHIEDENTE: CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SPEZZANO DI FIORANO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI:3.617.040.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 39 % DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.,410.645.600 
INDICATORE DI MERITO: 8,73 


10) RICHIEDENTE: RONDINE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SPILAMBERTO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.684.413.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 38% DEL COSTO AMMESSO di 
L.3. 1,400.076.900 
INDICATORE DI MERITO: 8,67 


Re, eee 
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11) RICHIEDENTE: 1T ONE TILE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ANAGNI (FR) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.836.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 38% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1,457.680.000 . 
INDICATORE DI MERITO: 8,53 


12) RICHIEDENTE: CERAMICHE RAGNO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di Cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASIGLIE-SASSUOLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.761.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 38% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.429.180.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,49 


13) RICHIEDENTE: NUOVA ITALIANA COKE S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione utilizzante 
gas di cokeria 

UBICAZIONE INIZIATIVA: S. GIUSEPPE DI CAIRO (SV) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 34,756.000,000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 36% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 12.512.160.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,09 


14) RICHIEDENTE: CIR-CARTIERA DI CHIETI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con turbina 
a vapore da 10 MW 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CHIETI - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.700.000.,000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 36 è DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 972.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,08 


15) RICHIEDENTE: SO.,GE.PLAST S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S. GIORGIO IN BOSCO (PD) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.762.700.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 36% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.074.572.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,05 


16) RICHIEDENTE: IRIS CERAMICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASIGLIE-SASSUOLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.241.550.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE. PARI AL 35% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.184.542.500 
INDICATORE DI MERITO: 7,63 


17) RICHIEDENTE:, CESARE FIORUCCI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione da 3 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: POMEZIA (RM) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.314.090.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 34% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.126.760.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,43 
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18) RICHIEDENTE: CARTIERA PIRINOLI 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova CTE di cogenerazione elettrica 
e termica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ROCCAVIONE (CN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 9.716.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 32% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3,109.120.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,69 


19) RICHIEDENTE: GIST BROCADES S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 
l’autoproduzione di energia termica ed elettrica da 11 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTEGGIO (PV) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 16.400.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 32% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.248.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6.61 


20) RICHIEDENTE: RI-WAL CERAMICHE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione da 6 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MARANELLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 7.538.989.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 31% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.337.086.500 
INDICATORE DI MERITO: 6,48 


21) RICHIEDENTE: SOCIETA’ INDUSTRIE LAVORAZIONE LEGNO APFINI 
S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione Silla 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SUSTINENTE (MN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 43.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 31% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 13.330.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,43 


22) RICHIEDENTE: CAMELI PETROLI £& C. 85.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione da 22 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 26.700.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 8.010.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,25 


23) RICHIEDENTE: UNIGRA’ S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CONSELICE (RA) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.866,937.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1,460,081.100 
INDICATORE DI MERITO: 6,14 


24) RICHIEDENTE: AGIP S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione da 26 MW 
per lo stabilimento centro olio di Trecate (NO) 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TRECATE. (MO) - NORD 

COSTI. AMMISSIBILI: 234.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 10.200.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,08 


MRI, - Pe 
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25) RICHIEDENTE: S.I.A. S.R.L. “= SOCIETA’ INDUSTRIA AGGLOMERATI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con 
turbogas. 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VIADANA (MN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 19.500.,000.0000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.850.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,04 


26) RICHIEDENTE: COGECOL S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione a ciclo 
combinato da 80 MW 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLEPERRO (RM) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 84.000.000.000 

CONTRIBUTO  CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 24.360.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,91 


27) RICHIEDENTE: INDUSTRIA CERAMICHE CISA CERDISA S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MARANELLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI:9.080.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.,663.200.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,82 


28) RICHIEDENTE: ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento centrale di 
cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELTERMINI (AG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 11.320.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 23.282.A00.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,70 


29) RICHIEDENTE: COGESPIN S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: SPAD-Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASSANO SPINOLA (AL) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2$5.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L. ci: 7.000.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,69 


30) RICHIEDENTE: COGEMARC S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione a ciclo 
combinato 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TOSCOLANO (B8) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 52.400.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 14.672.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,64 


— 38 — 
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31) RICHIEDENTE: CARTIERA LUCCHESE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto ai cogenerazione con 
‘turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 14.200.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.976,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,62 


32) RICHIEDENTE: SOTENS.R.L,. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione cartiera 
Marsoni - Treviso 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLORBA (TV) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 95.020.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 26.605.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,60 


33) RICHIEDENTE: LATERIZI BRUNORI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione con turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MORDANO FRAZ. BUBANO (BO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.420.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 397,600.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,60 


34) RICHIEDENTE: DIBRA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale cogenerazione con uso 
turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CERIANO LAGHETTO (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.550.880.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1,274.246.400 

INDICATORE DI MERITO: 5,54 


35) RICHIEDENTE: NUOVA CADIDAVID 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con 
turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VERONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 19.814.180.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.547.970.400 

INDICATORE DI MERITO: 5,47 


36) RICHIEDENTE: CARTIERA DI FERRARA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FERRARA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.681.920.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 724.118.400 
INDICATORE DI MERITO: 5,39 
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37) RICHIEDENTE: CARTIERA DI CARBONERA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione di impianto di 
cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CAMPOSAMPIERO (PD) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.743.313.020 

CONTRIBUTO  CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.550,069.455 

INDICATORE DI MERITO: 5,33 


38) RICHIEDENTE: ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento centrale di 
cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PASQUASIA (EN) = SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 11.120,000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.002.400.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,29 


39) RICHIEDENTE: ANNOVATI S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FROSSASCO (TO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 9.300.000.000 
CONTRIBUTO @CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.511.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,24 


40) RICHIEDENTE: TEXTILE PRODUKTE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione di Textile 
Produkte 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLA D’'GGNA (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.430.000.0090 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.736,100,000 

INDICATORE DI MERITO: 5,1? 


41) RICHIEDENTE: COGELIN 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: POLLINO (CN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 29.300.000.000 ; 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.911,000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,12 


42) RICHIEDENTE: TEXPRO TRE S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione di Texpro 
Tre 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PISTOIA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.485.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.750,950.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,10 
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43) RICHIEDENTE: S.T.E. - SOC. TRIESTINA PER L'ENERGIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione a ciclo 
combinato 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SERVOLA (TS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 164.300.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 42.718.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,09 


44) RICHIEDENTE: DELICARTA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione basato 
sull’uso di turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.300.000,000 

INDICATORE DI MERITO: 4,94 


45) RICHIEDENTE: DIESEL RICERCHE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione con recupero di 
energia da celle prova motori 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TRIESTE - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 7.840.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.038.400.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,55 


46) RICHIEDENTE: NUTRAL S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALBUTTANO (CR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 412,500.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,74 


47) RICHIEDENTE: SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione - interventi di 
recupero calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SASSUOLO (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.608.150.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 402.037.500 

INDICATORE DI MERITO: 4,74 


48) RICHIEDENTE: SOTEN S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione - Cartiera 
Marsoni - Treviso 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CREVACUORE (VC) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 98.460.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 24.615.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,69 
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49) RICHIEDENTE: VIDEOCOLOR S.P.A. A 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 
autoproduzione energia termica ed elettrica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ANAGNI (FR) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 17.938.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.484.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,69 


50) RICHIEDENTE: REAGENS S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con 
turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: S. GIORGIO DI PIANO (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.800.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 21.450.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,66 


51) RICHIEDENTE: SOTEN S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione - Cartiera 
di Ascoli Piceno 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ASCOLI PICENO - NORD 

COSTI’ AMMISSIBILI: 97.960.,000.0001 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 24.440.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,62 


52) RICHIEDENTE: CARTIERA DEL MAGLIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BORGONUOVO DI PONTECCHIO (BO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.730.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 432.500.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,61 


53) RICHIEDENTE: FLORIM CERAMICHE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione con 
turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MORDANO (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 384.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,44 


54) RICHIEDENTE: DELICARTA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione basato 
sull’‘’uso di turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.912.070.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.178.896.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,39 

QI 


17-12-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 295 
creo | Lee e COLO A iI iii 


55) RICHIEDENTE: BOSSO CARTE SPECIALI 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma per il recupero di 
risparmio energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia e cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MATHI CANAVESE (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 9.245.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.218.800.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,38 


56) RICHIEDENTE: CARTIERA PAOLO PIGNA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ALZANO LOMBARDO (BG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 51.914.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 12.459.360.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,32 


57) RICHIEDENTE: SOCIETA’ NORDELETTRICA S.P.A. SONDEL 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione di Settimo 
Torinese 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SETTIMO TORINESE (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 44.550.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 10.692.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,28 


58) RICHIEDENTE: F.LLI BARTOLI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione da 3.6 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CARRAIA (LU) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.320.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,25 


59) RICHIEDENTE: SOCIETA’ AGRICOLA MOLISANA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BOJANO (CB) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.265.000.000 
INDICATORE DI. MERITO: 4,19 


60) RICHIEDENTE: CARTIERA DEL VARO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLODI (PT) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI:5.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.265.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,18 
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61) RICHIEDENTE: 3M ITALIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FERRANIA (SV) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 14.200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.266.000.000 | 
INDICATORE DI MERITO: 4,08 


62) @RICHIEDENTE: F.LLI CARLONE & FIGLI INDUSTRIE ALIMENTARI 
S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione impianto cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CAMPOBASSO - 8SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.725.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.086.750.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,08 


63) | RICHIEDENTE: ECOLOMBARDIA 4 S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Inceneritore di rifiuti speciali e 
tossico-nocivi con cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FILAGO (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 42.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 9.660.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,05 


64) RICHIEDENTE: SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI-SEVEL S.P.A. 
| DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione di energia 

elettrica e termica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ATESSA (CH) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 25.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.750.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,92 


65) @RICHIEDENTE: UCAR CARBON ITALIA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione con 
recupero termico dei fumi di processo 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASERTA - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 48.505.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 11.156.150.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,97 


66) @RICHIEDENTE: FILATURA DI TRANI S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione filatura 
di Trani 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TRANI (BA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.420.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.246.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,96 
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67) RICHIEDENTE: S.U.E.R. S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 
teleriscaldamento 

UBICAZIONE INIZIATIVA: OLIVETO CITRA (SA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 33.500.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.705.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,92 


68) RICHIEDENTE: FONDAZIONE CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione con 
turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MILANO (OSPED. 8. RAFFAELE) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.344.040.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 539.129.200 
INDICATORE DI MERITO: 3,91 


69) RICHIEDENTE: EDISON S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione della centrale di 
Spinetta Marengo 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SPINETTA MARENGO (AL) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 34.237.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.874.510.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,90 


70) RICHIEDENTE: IPLOM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di energia elettrica e 
calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BUSALLA (GE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 8.700.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.914.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,83 


71) RICHIEDENTE: LIMONTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COSTAMASNAGA (CO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.700.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.034.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,79 


72) RICHIEDENTE: ILVA SERVIZI PIOMBINO 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova sezione cogenerativa CET/3 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOMBINO (LI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 215.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 47.300,000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,78 
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73) RICHIEDENTE: PARMALAT S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione basata 
sull’uso di turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLECCHIO (PR) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 10.562.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.323.640.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,65 


74) RICHIEDENTE: ONDULATI SOAVE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SOAVE DI PORTO MANTOVANO (MN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.248.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 252.560.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,64 


75) RICHIEDENTE: SEM-SOCIETA‘ ENERGETICA MERIDIONALE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione in 
insediamento industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN PIETRO TANAGRO (8A) - 8UD 
COSTI AMMISSIBILI: 33.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7?.035.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,5? 


76) RICHIEDENTE: CONSORZIO PROVINCIALE EST MILANESE PER LO SMALT. 

RSU 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di recupero energetico con 
cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CAVENAGO BRIANZA (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 12.367?.700.09000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.597.217.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,572 


77) RICHIEDENTE: CENTRO ENERGIA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione a ciclo 
combinato da 140 MWE 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMUNANZA (AP) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 146.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 30.660.000.,000 

INDICATORE DI MERITO: 3,56 


78) RICHIEDENTE: CARTIERA SAN MARCO 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione industriale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) - NORD 
COSTI. AMMISSIBILI: 13.635,975.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2,863.554.700 
INDICATORE DI MERITO: 3,55 
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79) RICHIEDENTE: T.R.T. TINTORIA RESINATURA TESSUTI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione da 5400 kW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 7.400.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 1,554.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,52 


80) RICHIEDENTE: HENKEL SUD S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione da 4 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FERENTINO (FR) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.386.000.,000 
INDICATORE DI MERITO: 3,42 


81) RICHIEDENTE: CARTIERA DI NAVE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 
produzione di energia elettrica e calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: NAVE (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 913.000.000 

CONTRIBUTO  CONCEDIBILE . PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 191.730.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,37 


82) RICHIEDENTE: AGIP PLAS PROD. LUBRIF.ADDIT. SOLVENTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROBASSOMERO (TO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 18.900.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.969.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,30 


83) RICHIEDENTE: MARANGONI TYRE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Installazione di un impianto di 
cogenerazione mediante turbogas 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ANAGNI (FR) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.980.370.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.465.877.700 

INDICATORE DI MERITO: 3,30 


84) RICHIEDENTE: CENTRO ENERGIA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione a ciclo 
combinato 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TEVEROLA (CE) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 157.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 31.400.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,24 
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85) RICHIEDENTE: AGIP PLAS PROD. LUBRIF.ADDIT. SOLVENTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CECCANO (FR) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 16.850.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.370.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,16 


86) RICHIEDENTE: SEC-SERVIZI ENERGETICI CIMA ‘S.C.R.L, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione in ciclo 
combinato per la cartiera Cima 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN GIOVANNI BIANCO (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 37.075.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.v 72.415.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,06 


87) RICHIEDENTE: AGIP PLAS PROD. LUBRIF.ADDIT. SOLVENTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FORNOVO TARO (PR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 16.200.000.000 
CONTRIBUTO @CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.240.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,04 


88) RICHIEDENTE: E.TE.L. SOC.CONSOR? A R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CADORAGO (CO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 9.850.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.3570.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,92 


89) RICHIEDENTE: CONSORZIO PRA GLI UTENTI DEL POLO COGENERATIVO 
DI VALLEMOSSO=COVAL 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per 
consorzio del polo cogenerativo di Vallemosso 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VALLEMOSSO (VC) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 15.500.000.000 
CONTRIBUTO ‘CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.100.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,97 


90) RICHIEDENTE: MARANGONI GOMMA S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: . Nuova centrale di cogenerazione 
alimentata da pneumatici fuori uso 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ROVERETO (TN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 25:314.290.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.062.858.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,96 


— 48 — 


17-12-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 295 


91) RICHIEDENTE: LEGLERTEX S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione con turbina 
a vapore in contropressione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.034.000.000 
CONTRIBUTO @CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.î: 606.800.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,96 


92) RICHIEDENTE: ENICHEM AUGUSTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ciclo combinato per cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: AUGUSTA (SR) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 70.000.000.,000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 14.000.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,91 


93) RICHIEDENTE: CARTESAR S.P.A. 
+ DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con 
turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COPERCHIA DI PELLEZZANO (SA) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.078.496.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.ît 1.015.699.200 
INDICATORE DI MERITO: 2,90 


94) RICHIEDENTE: ANSALDO COMPONENTI S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione (28 MW) per 
teleriscaldamento Legnano 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LEGNANO (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 42.500.000.000 

CONTRIBUTO È CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 8.,500.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,77 


95) RICHIEDENTE: FINANZIARIA IDRO ECOLOGICA GESTIONALE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione di Nola 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NOLA (NA) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 108.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 21,600.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,73 


96) RICHIEDENTE: CARTIERA ALTO MILANESE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FAGNANO OLONA (VA) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.460.,000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 892.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,70 
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97) RICHIEDENTE: ILVA SERVIZI ENERGIE S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Secondo modulo cogenerativo della 
sezione CET/3 di Taranto 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 225.799.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE TARE AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 45.158.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2, 62 


98) RICHIEDENTE: ILVA SERVIZI ENERGIE S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Terzo modulo cogenerativo della 
sezione CET/3 di Taranto 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 225.799.000.000 

CONTRIBUTO. CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 45.158.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,62 


99) RICHIEDENTE: ENERBIELLA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione consortile 
di Enerbiella 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CERRETO CASTELLO (VC) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 27.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.400.000,000 

INDICATORE DI MERITO: 2,61 


100) RICHIEDENTE: SADAM CASTIGLIONESE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento cogenerazione energia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTIGLION F.NO (AR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 20.070.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.014.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,56 


101) RICHIEDENTE: ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione di Zegna 
Baruffa lane Borgosesia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BORGOSESIA (VC) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.800.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 560.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,56 


102) RICHIEDENTE: OFFICIENE GALILEO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Energy saving 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CAMPI BISENZIO (FI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.550.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 910.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,47 
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103) RICHIEDENTE: REGIONE CAMPANIA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione in impianto 
di depurazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA< CUMA (NA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 22.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.400.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,46 


104) RICHIEDENTE: TINTORIA COMO ALBONICO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 
produzione di energia elettrica e calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MONTANO LUCINO (CO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.450.000.000 

CONTRIBUTO. CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 290.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,40 


105) RICHIEDENTE: NUOVO PIGNONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di teleriscaldamento a 
ciclo combinato 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FIRENZE - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 13.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 


r °-° 2_ IRAOONAA ADN 
ddero Lada III 


INDICATORE DI MERITO: 2,35 


106) RICHIEDENTE: MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
Mazzucchelli 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTIGLIONE OLONA (VA) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.300.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.060.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,13 


107) RICHIEDENTE: S.E.A. SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione progetto 
aeroporto Malpensa 2000 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MILANO = NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 36.200.000.900 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.240.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,10 


108) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE VICENTINE BELTRAME S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per utenti 
zona Ovest Vicenza 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 27.200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.440.000.000 


INDICATORE DI MERITO: 2,09 
a | pe 
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109) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA-FORLI'’ 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di energia elettrica e 
vapore da RSU 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FORLI’ - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 27.428.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.485.600.000 
ÌÎNDICATORE DI MERITO: 2,05 


110) RICHIEDENTE: MONDO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DIANO D'ALBA (CN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 600.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,03 


111) RICHIEDENTE: CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE 

RIETI-CITTADUCALE 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per utenti 
della zona industriale di Rieti-Cittaducale 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CITTADUCALE (RI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 8.S00.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.700.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,00 


112) RICHIEDENTE: ROTOLITO LOMBARDA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto adi cogenerazione per 
industria grafica 
UBICAZIONE @INIZIATIVA: PIOLTELLO CERNUSCO S.N., CASARILE 
(MI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.380.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.276.000.000 


INDICATORE DI MERITO: 1,64 
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Per la realizzazione di impianti, di cui al punto c) dell’art. 5 
del D.M. del 7.5.92, di teleriscaldamento: 


1) RICHIEDENTE: A.P.E.C. AZIENDA PRODUZIONE ENERGIA E CALORE 
S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione con 
teleriscaldamento 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 8.540.,000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3,416.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,71 


2) RICHIEDENTE: AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALIZZATA-CREMONA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ampliamento sistema riscaldamento 
urbano di Cremona 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 13.630.198.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.,.452.079.200 
INDICATORE DI MERITO: 4,89 


3) RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Estensione impianto teleriscaldamento 
geotermico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)-NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.220.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 50% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.110.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,21 


4) RICHIEDENTE: AZIENDA GAS ACQUA CONSORZIALE DI REGGIO EMILIA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ampliamento del teleriscaldamento 
nella citta di Reggio Emilia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: REGGIO EMILIA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 94.500.000.000 
CONTRIBUTO * CONCEDIBILE PARI AL 40% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 37.800.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,16 


5) RICHIEDENTE: SAN PATRIGNANO S0C. COOP. A R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione con motori 
a gas, caldaia recupero per la produzione di vapore a bassa 
pressione e acqua calda a vari livelli 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORIANO (FO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.771.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 40% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2,708.400.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,05 
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6) RICHIEDENTE: SNAM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento della centrale di 
cogenerazione di Metanopoli 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN DONATO MILANESE (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 20.000.000.000 

CONTRIBUTO .CONCEDIBILE PARI AL 38% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.600.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,86 


7) RICHIEDENTE: METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione [i] 
teleriscaldamento-Sestriere 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTRIERE (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 8.280.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 37% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.063.600,000 

INDICATORE DI MERITO: 3,78 


8) RICHIEDENTE: COMUNE DI COMUNANZA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Teleriscaldamento di Comunanza 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLA PERA (AP) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 10.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 35% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.500.000.,000 
INDICATORE DI MERITO: 3,56 


9) RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Teleriscaldamento geotermico Frazione 
di Sasso Pisano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)-NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 43% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 473.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,55 


10) RICHIEDENTE: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI-BRESCIA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento C.le di cogenerazione 
3° turboalternatore a collegam. 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESCIA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 40.870.000.000 3 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 12.261.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,02 


11) RICHIEDENTE: VARESE RISORSE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, 
DESCRIZIONE. INIZIATIVA: Cogenerazione e teleriscaldamento 
città di Varese 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VAREéE - NORD 
COSTI. AMMISSIBILI: 35.400.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 9.922.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,80 
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12) RICHIEDENTE: AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI - 
VERONA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Estensione teleriscaldamento ai 
quartieri di B. Roma e Zai 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VERONA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 31.711.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 8.244.860.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,67 


13) RICHIEDENTE: AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI - 
VERONA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di teleriscaldamento e 
cogenerazione B. Trento 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VERONA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 40.591.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.% 9.741.840.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,49 


14) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IMOLA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Servizio teleriscaldamento nuove zone 
1991-1996 

UBICAZIONE INIZIATIVA: IMOLA (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.131.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 908.820.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,25 


15) RICHIEDENTE: COMUNE DI POMARANCE 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Teleriscaldamento geotermico della 
frazione di Montecerboli 

UBICAZIONE INIZIATIVA: POMARANCE (PI) - NORD 

COSTT AMMISSIBILI: 3.500.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.,: 805.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,22 


16) RICHIEDENTE: COGEN S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento Bologna-ovest 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BOLOGNA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 15.990.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE è PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.198.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,09 


17) RICHIEDENTE: COMOCALOR S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMO - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 38.804.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.768.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,89 
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18) RICHIEDENTE: COMUNE DI FERRARA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Progetto Geotermia Ferrara 
UBICAZIONE INIZIATIVA: | COMUNE DI FERRARA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 266.025.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL. 100% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 266.025.000.000 


INDICATORE DI MERITO: 1,86 
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Per la realizzazione di impianti, 


del D.M, del 7.,5.92, eolici: 


1) 


RICHIEDENTE: RIVA CALZONI S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale eolica di n. 
aerogeneratori da 350 KW cadauno 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI:8.188.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO 
L.: 2.546.400.000 

INDICATORE DI MERITO:2,75 


RICHIEDENTE:G. PASQUALICCHIO & C. S.A.8,. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Parco eolico in Comune di Accadia 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ACCADIA (FG) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI:21.900.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO 
L.: 6.570.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,10 


RICHIEDENTE: W.E.S.T.WIND ENERGY SYSTEM TARANTO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di energia elettrica 
generatori eolici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LAURIA (PZ) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 27.530.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO 
L.: 8.259.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,66 


RICHIEDENTE: W.E.8S.T.WIND ENERGY SYSTEM TARANTO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale eolica da 3MW 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLE 8. VITO (FG) SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 16.285.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO 
L.: 4.885.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,46 
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Per la realizzazione di impianti, di cui al punto f) dell’art. 5 
del D.M. del 7.5,92, restanti impianti: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


RICHIEDENTE: PRAOIL AROMATICI E RAFFINAZIONE 8S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica assetto aromatici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SARROCH (CA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.415.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 424.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 81,25 


RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Miglioramento affidabilità della 
colonna C204 sull’impianto ST20 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 388.000.000 

CONTRIBUTO - CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 116.400.000 

INDICATORE DI MERITO: 54,46 


RICHIEDENTE: ILVA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di distribuzione carica in 
AFO/2 di Taranto 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.800.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 37,48 


RICHIEDENTE: ENICHEM FIBRE S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di polimero ad alta 
densità . 

UBICAZIONE INIZIATIVA: P.TO TORRES (S8) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 910.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 273.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 33,81 


RICHIEDENTE: ENICHEM AUGUSTA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA:  Idrogenerazione carica combinata 
PACOL4 

UBICAZIONE INIZIATIVA: AUGUSTA (SR) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.450.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 435.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 33,07 


RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione TLE e scambiatori 
preriscaldo carica cracker 

UBICAZIONE INIZIATIVA: P.TO TORRES (885) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.620.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 486.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 31,17 
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7) RICHIEDENTE: TEKSID S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ottimizzazione energetica nelle leghe 
secondarie di alluminio 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TORINO - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.672.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 501.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 30,37 


8) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Bruciatori, manipolatore automatico, 
regolazione elettrodi 

UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) = NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 925.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.3 277.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 29,30 


9) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche al gruppo colonne acetone 
per impianto fenolo 

UBICAZIONE INIZIATIVA: P.TO TORRES (SS) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 550.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 165,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 29,08 


10) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Turboexpander su rete metano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PORTO MARGHERA (VE) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 600.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 28,73 


11) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore dai fumi generatore 
di calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GERMAGNANO (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 160.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 48.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 27,90 


12) RICHIEDENTE: ENICHEM AUGUSTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico PACOL4 
UBICAZIONE INIZIATIVA: AUGUSTA (SR) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 780.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 25,43 


sig 
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13) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di condizionamento di 
rottami metallici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO 8. GIOVANNI (MI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 11.150.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.345.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 25,29 


14) RICHIEDENTE: INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico con interventi 
vari, processo fusione e laminatoio acciai. 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ODOLO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5,100,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.530.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 25,28 


15) RICHIEDENTE: LA MAGONA D’ITALIA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Razionalizzazione della produzione e 
distribuzione del vapore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOMBINO (LI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.289,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 386.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 23,45 


16) RICHIEDENTE: NUOVA SAMIM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore mediante utilizzo di 
gas LCV 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PORTO VESME (CA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.469.960.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 440.988.000 

INDICATORE DI MERITO: 23,25 


17) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Razionalizzazione tecnologica 
impianto cracker 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PRIOLO (8R) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.867.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.060.100.000 

INDICATORE DI MERITO: 22,97 


18) RICHIEDENTE: FERRIERA VALSABBIA 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica di processo finalizzata al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ODOLO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.829.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.948.,700.000 

INDICATORE DI MERITO: ln 


e 
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19) RICHIEDENTE: ISAB S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero termico all’impianto 
visbreaking 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PRIOLO GARGALLO (SR) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.081.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 924.300.000 

INDICATORE DI MERITO: 21,25 


20) RICHIEDENTE: KUWAIT RAFFINAZIONE E CHIMICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: TCC improvement project 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NAPOLI - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.513.000.,000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.î 1.053.900.000 
INDICATORE DI MERITO: 18,97 


21) RICHIEDENTE: LUIGI STOPPANI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Piano integrato di interventi sugli 
impianti di produzione di sali di cromo e derivati, tendente al 
recupero di energia di processo altrimenti dispersa e di 
riduzione dei consumi energetici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COGOLETO (GE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.721.618.,100 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.716.485.430 

INDICATORE DI MERITO: 18,84 


22) RICHIEDENTE: DISTILLERIE F.LLI CIPRIANI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico da fonte 
rinnovabile con impianto essiccazione vinacce 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CHIZZOLA DI ALA (TN) - NORD. 

COSTI AMMISSIBILI: 750.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 225.250.000 

INDICATORE DI MERITO: 16,94 


23) RICHIEDENTE: AGIP RAFFINAZIONE 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi impianti lavaggio gas 
raffineria Taranto 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO = SUD 

COSTI AMMISSIBILI:. 667,500.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 200.250.000 

INDICATORE DI MERITO: 16,94 


24) RICHIEDENTE: SICEM SAGA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi impianti di produzione 
pasta cartaria chemimeccanica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CIANO D'ENZA (RE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 23.570.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.071.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 16,90 
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25) RICHIEDENTE: SIO S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione azoto gas su membrane 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COTIGNOLA (RA) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 750.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 225.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 16,51 


26) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE DI CORNIGLIANO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione della centrale 
termica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORNIGLIANO (GE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.871.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.461.300.000 

INDICATORE DI MERITO: 16,19 


27) RICHIEDENTE: CIR-CARTIERA CHIETI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica impianto a vapore e condensa 
continua 2A 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CHIETI - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 804.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 241.200.000 

INDICATORE DI MERITO: 15,80 


28) RICHIEDENTE: FERRIERE NORD S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche della linea di 
raffreddamento vergella 

UBICAZIONE INIZIATIVA: RIVOLI DI OSOPPO (UD) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.673,4006.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.402.020.000 

INDICATORE DI MERITO: 15,79 


29) RICHIEDENTE: FALCK NASTRI 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di modifiche in acciaieria 
ìn forno fusorio 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO 8. GIOVANNI (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.2120.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 936.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 15,34 


30) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interconnecting con raffineria Esso 
di Augusta 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PRIOLO (8R} - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.380.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.614.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 15,33 


DEI -, grea 
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31) @RICHIEDENTE:. DELICARTA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianti a recupero e bassi consumi 
energetici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.500.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.050.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 15,33 


32) RICHIEDENTE: ESTEL S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ARSIERO IVI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 172.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 51.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 14,30 


33) RICHIEDENTE: CARTIERE DI TREVI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi integrati per recupero ed 
utilizzo di energie disperse 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BORGO TREVI (PG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.287.823.350 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 386.347.000 

INDICATORE DI MERITO: 13,209 


34) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione comando turbo soffianti 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 195,000.000 
INDICATORE DI MERITO: 13,09 


35) RICHIEDENTE: FAN-FRANTUMAZIONE ACCIAI 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di frantumazione e 
separazione rottami metallici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: NAPOLI - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.100.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.230.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 12,93 


36) RICHIEDENTE: ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA:Ottimizzazione energetica 
dell'impianto ammoniaca di Priolo 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PRIOLO (SR) - SUD. 

COSTI AMMISSIBILI: 5.155,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.546.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 212,91 


RE pe 
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37) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto etilene interconnecting 
energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BRINDISI - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 22.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 6.600.000,000. 

INDICATORE DI MERITO: 12,41 


38) RICHIEDENTE: ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche e ristrutturazione impianto 
ammoniaca 

UBICAZIONE INIZIATIVA: S. GIUSEPPE DI CAIRO (SV) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.460.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 30% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.638.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 12,39 


39) RICHIEDENTE: TONALITE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti ail 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MONTEFIORINO (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 643.720.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 186,678.800 

INDICATORE DI MERITO: 11,98 


40) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE DI BOLZANO 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione di nuova colata 
continua per billette in acciaio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BOLZANO = NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 10.349.500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO. AMMESSO di 
+: 3.001.355.000 
INDICATORE DI MERITO: 11.76 


to 


41) RICHIEDENTE: FALCK LAMIERE 8.R.L. 

. DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche al forno a spinta di 
riscaldo brammne in acciaio 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO 8. GIOVANNI (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.655.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 29% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 769.950.000 

INDICATORE DI MERITO: 211,54 


42) RICHIEDENTE: MOPLEFAN S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto "Tal quale multistrato" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BATTIPAGLIA (SA) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 9.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.520.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 11,26 


- 64 — 
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43) RICHIEDENTE: TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi integrati nella raffineria 
di Cremona 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 219.595.,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 28% DEL COSTO AMMESSO di 
L.t% 5,486,600.000 

INDICATORE DI MERITO: 11,05 


44) RICHIEDENTE: VETRO UMBRIA S.R.L, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi trasformazione impianto 
produzione vetro cavo meccanico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN GEMINI (TR) = NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.000.000.000 

CONTRIBUTO .CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 810.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 10.71 


45) RICHIEDENTE: AGIP RAFFINAZIONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione compressore centrifugo 
con assiale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SANNAZZARO DE’BURGONDI (PV) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.923.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.599.210.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,64 


46) RICHIEDENTE: SIO S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ossigenodotto Nave-Buffalora 
(ampliamento ossigenodotto Milano-Brescia) 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESCIA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.217.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% -(DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.138.,590.000 

INDICATORE DI MERITO: 10,63 


47) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova linea di produzione LWC 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DUINO AURISINA (TS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 25.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 6.750.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,58 


48) RICHIEDENTE: MONTEFIBRE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione forno olio diatermico 
per impianto DMT 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ACERRA (NA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 700.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.,: 189.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 10,51 
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49) RICHIEDENTE: CAMELI PETROLI & CO. S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero vapori caricazione benzina 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 900.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 243.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,46 


50) RICHIEDENTE: AGIP RAFFINAZIONE S.P.A 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto di recupero 
CO da impianto FCC 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.360.000.0000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 27% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.717.200.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,40 


51) RICHIEDENTE: RAFFINERIA MEDITERRANEA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione compressore aria e 
turbina di azionamento impianto FCC 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MILAZZO (ME) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.950.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.807.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 210,33 


52) RICHIEDENTE: VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SOC. COOP. A R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno fusorio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PIEGARO (PG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.562.700.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.706.302.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,12 


53) RICHIEDENTE: CEMENTERIA DI MERONE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione linee di produzione 
clinker 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COMABBIO VARESE (VA) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 26% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 10,04 


54) RICHIEDENTE: SIDERURGICA DEL FRIULI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione forno di riscaldo e 
modifiche del laminatoio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.800.000.000 
CONT.RIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 450.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,68 
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55) RICHIEDENTE: L.A.S. LAMINAIZONE ACCIAI SPECIALI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione forno di riscaldo e 
normalizzazione billette 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GHEDI (BS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.100.000.000 
CONTRIBUTO .CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 275.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,57 


56) RICHIEDENTE: FBM FORNACI BRIZZARELLI MARSCIANO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno cottura coppi e tegole 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MARSCIANO (PG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.800.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 1.450.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,51 


57) RICHIEDENTE: MONTEDISON INTERMEDI E AUSILIARI CHIMICI PER 
L'INDUSTRIA S.P.A.- AUSIMONT 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche del processo produttivo 
dell‘impianto fomblin/galden con riduzione dei consuri 
energetici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SPINETTA MARENGO (AL) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 8.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 25% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.000.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,39 


58) RICHIEDENTE: CEMENTERIA DI BARLETTA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo sistema di preriscaldo farina 
per via secca 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BARLETTA (BA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 7.747.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.859.280.000 

INDICATORE DI MERITO: 9,25 


59) RICHIEDENTE: CARTIERE MARZABOTTO S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmio energia primaria impianto 
trattamento maceri bianchi 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MARZABOTTO (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.700.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 888.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 9,12 


60) RICHIEDENTE: CALCE SAN PELLEGRINO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di produzione calce. 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NARNI (TR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 9.179.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.202.960.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,05 
== -67-= 
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61) RICHIEDENTE: FONDERIE E OPPICINE MECCANICHE TACCONI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di energy saving sulla 
linea di fusione/formatura 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.649.660.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 875.918.400 
INDICATORE DI MERITO: 9,01 


62)  @RICHIEDENTE: CARTTIERAÀ FAVINI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atto al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ROSSANO VENETO (VI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.300.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 552.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,99 


63) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Purificazione idrogeno grezzo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PORTO MARGHERA (VE) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.,500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.560.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,97 


64) RICHIEDENTE: CARTIERAÀ DEL VARO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione di impianto 
industriale 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLODI (PI) - NORD 

‘COSTI AMMISSIBILI: 7.960.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.910.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,94 


65) RICHIEDENTE: SOCIETA’ BARIO E DERIVATI-8.A.B.E.D. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuove iniziative ai risparmio 
energetico Sabed 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MASSA (MS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.412.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 24% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 578.880.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,89 


66) RICHIEDENTE: M.I.P.A. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Linea per stanpa fila 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PESARO - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 8.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.:, 1.840.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,726 
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67) RICHIEDENTE: HIMONT ITALIA S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione granulato 
polipropilene 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI = NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 7.995.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.838.850.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,73 


68) RICHIEDENTE: FALCK NASTRI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo forno a longheroni 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S. GIOVANNI (MI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 214.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.335.000.000 
INDICATORE .DI MERITO: 8,63 


69) RICHIEDENTE: ILVA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione in altoforno di 
idrocarburi e coke con polverino di carbone 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO = SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 58.300.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 13.409.000.000 
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INDICATORE DI MERITO: 8,58 


70) RICHIEDENTE: MOPLEFAN S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto "Estrusione B30" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 18.000.000.000 
CONTRIBUTO CGONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.140.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,55 


7131) RICHIEDENTE: NOVAMONT S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto Mater-BI 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 15.936.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.665.280.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,55 


72) RICHIEDENTE: VETRERIE BARESI DURACCIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Contenitori in vetro 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GIOIA DEL COLLE (BA) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 7.360.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.692.800.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,49 
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73) RICHIEDENTE: TAMOIL RAFFINAZIONE 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Intervento impianto diesel oil 
ultrafiner 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.320.468.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.223.707.600 

INDICATORE DI MERITO: B,49 


74) RICHIEDENTE: CERAMICA ARIOSTEA MONOCOTTURA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Processo produttivo con due unità 
tecniche 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELLARANO (RE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.219.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTÒ AMMESSO di 
L.: 740.370.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,37 


75) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Bruciatori lancia, sostituzione 
trasformatore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.780.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 639.400.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,36 


76) RICHIEDENTE: VETRERIE ITALIANB-VETR.I. S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione vetro cavo 
meccanico a basso consumo energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GAZZO VERONER&E (VR) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.202.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.426.460.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,34 


77) RICHIEDENTE: ESTEL S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di produsione di energia 
termica da fonti rinnovabili 

UBICAZIONE INIZIATIVA: THIENE (VI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 280.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 64.400.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,30 


78) RICHIEDENTE: VETRERIE ITALIANE-VETR.I. S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione vetro cavo 
meccanico a basso consumo energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLAPOMA (MN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 42.523.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 9.780.290.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,28 
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79) RICHIEDENTE: MOPLEFAN S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di metallizzazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.330.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 23% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 765.900.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,27 


80) RICHIEDENTE: MOPLEFAN S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto lacca acquosa 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TERNI - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 15.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.410.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,26 


81) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE LEALI LUIGI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico da forno riscaldo 
billette 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROE” VOLCIANO (BS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.241.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 273.020.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,22 


82) RICHIEDENTE: CEMENTERIE SICILIANE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmio di energia primaria 
mediante recupero di aria calda 

UBICAZIONE INIZIATIVA: P.TO EMPEDOCLE (AG) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 970.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.,: 213.400.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,20 


83) RICHIEDENTE: ENICHEM ELASTOMERI 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Retrofitting impianto estrazione 
betadiene recupero fonti rinnovabili 

UBICAZIONE INIZIATIVA: RAVENNA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 33.297.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 7.325.340.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,16 


84) RICHIEDENTE: FORNILEGHE 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: modifica del ciclo elettrosiderurgico 
del ferromanganese superaffinato 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BRENO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.837.000.,000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.284.140.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,08 


La 
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85) RICHIEDENTE: GOLD ART CERAMICA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione di un impianto ceramico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.100.000,000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 682.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,06 


86) RICHIEDENTE: SIOS.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ossigenodotto Torbole Casaglia (Bs) - 
Spinadesco (CR) 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESCIA-CREMONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 9.250.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.035.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 8,02 


87) RICHIEDENTE: MONDIALCARTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi impianto produzione carta 
per ondulatori 
UBICAZIONE INIZIATIVA:. DIECIMO DI BORGO A MOZZANO (LU) -NORD 
COST'T AMMISSIBILI: 6.280.500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.381.710.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,90 


88) RICHIEDENTE: ENICHEM AUGUSTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore forni PACOL4 
UBICAZIONE INIZIATIVA: AUGUSTA (SR) - SUD 
COSTI.AMMISSIBILI: 3.737.0b0.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 822.140.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,87 


89) RICHIEDENTE: FERDOFIN ACCIAIERIE BRESCIANE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di razionalizzazione per 
ottimare l’efficienza energetica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN ZENO NAVIGLIO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.100.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 7,80 


90) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riduzione consumi energia con 
impianto trattamento carta macero 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 12.700.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.794.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 27,75 
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91) RICHIEDENTE: MARCEGAGLIA S.P.A. INDUSTRIE METALLURGICHE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovi impianti decapaggio 
trattamento acciai inossidabili e comuni 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GAZOLDO DEGLI IPPOLITI {MN) -NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 27.761.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 22% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 6.107.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 72,74 


92) RICHIEDENTE: SOCIETA’ BARIO E DERIVATI-S.A.B.E.D. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Economie di energia stabilimento di 
Massa 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MASSA CARRARA (MS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.548.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.165.080.000 
INDICATORE DI MERITO: 7.66 


93) RICHIEDENTE: CEMENTERIE ITALIANE DEL SUD S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: MATERA - SUD 

UBICAZIONE INIZIATIVA: Risparmio di energia primaria mediante 
recupero di aria calda 

COSTI AMMISSIBILI: 1.300.000.000 

CONTRIBUTO. CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 273.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,54 


94) RICHIEDENTE: SARAS S.P.A. RAFFINERIE SARDE 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto CCR sostitutivo di 2 
preesistenti U33 e U400 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SARROCH (CA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 72.986.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 15.327.060.000 

INDICATORE DI MERITO: 7,41 


95) RICHIEDENTE: ISTITUTO POLIGRAFICO E 2ECCA DELLO STATO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione impianto industriale 
"LURGI" 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FOGGIA - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 10.106.090.0090 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.122.278.900 
INDICATORE DI MERITO: 7,36 


96) RICHIEDENTE: F.LLI BARTOLI S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica e riconversione energetica 
impianti industriali 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CARRAIA E ACQUACALDA (LU) -NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 7.449.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.564.290.000 

INDICATORE DI MERITO: 7,29 
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97) RICHIEDENTE: ITS S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione di due impianti a tunnel 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CAMPOSANTO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.193.100.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 21% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.300,551.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,27 


98) RICHIEDENTE: CERAMICA GARDENIA ORCHIDEA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Varianti a processi produttivi 
UBICAZIONE INIZIATIVA: .SPEZZANO DI FIORANO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.554.303.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.? 1.110.860.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,18 


99)  @RICHIEDENTE: MARCEGAGLIA S.P.A. INDUSTRIE METALLURGICHE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica impianti laminazione a 
freddo nastri e formatura tubi saldati 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) -NORD 
COSTI AMMISSIBILI: @24.809.280.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.961.856.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,16 


100) RICHIEDENTE: REX CERAMICHE ARTISTICHE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FIORANO MODENESE (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.009.520.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1,001.904.000 

INDICATORE DI MERITO: 7,07 


101) RICHIEDENTE: SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Variante al processo produttivo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SASSUOLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.052.990.00 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 410.598.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,06 


102) RICHIEDENTE: INDUSTRIA CERAMICHE CISA CERDISA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di intervernti atto al 
risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FIORANO MODENESE (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.822.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.,: 964.400.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,04 
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103) RICHIEDENTE: SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Secondo. generatore di vapore nel 
gassificatore di RDF 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GREVE IN CHIANTI (FI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 10.044.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.008.800.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,95 


104) RICHIEDENTE: FERTILVITA S.R.L.. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di trattamento e riutilizzo 
agricolo di fanghi biologici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORTEOLONA (PV). - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 9.810.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.962.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,95 


105) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE VICENTINE BELTRAME S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Colata continua e carica diretta 
billette per recupero calore residuo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 9.260.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.852.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,33 


106) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forni a campana per il trattamento 
termico di matasse di acciai inox per ottenere un recupero 
energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 700.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 140.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,91 


107) RICHIEDENTE: AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI-AVIR S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi impianto F4 per produzione 
vetro cavo meccanico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: APRILIA (LT) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.842.600.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: .1.096.520.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,86 


108) RICHIEDENTE: ANNOVATI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto combustione per utilizzo 
scarti produzione pannelli truciolari 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FROSSASCO (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 11.900.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.380.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,83 
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109) RICHIEDENTE: AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI-AVIR 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto con 2 forni per 
produzione di vetro cavo meccanico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ASTI - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 28.640.500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5,728.100.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,81 


110) RICHIEDENTE: ILVA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica del sitema di riscaldo 
bramme al TN/1 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TRRANTO © BUD 

COSTI AMMISSIBILI: 16.135.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.227.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,79 


111) RICHIEDENTE: FALCK NASTRI 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche impiantistiche al ciclo di 
produzione del nastro di acciaio 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S.GIOVANNI (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.983.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 996.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,77 


112) RICHIEDENTE: REX CERAMICHE ARTISTICHE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione di un programma atto al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FIORANO MODENESE (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.599.590.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.119.918.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,73 


113) RICHIEDENTE: ACCIAIERIA DI RUBIERA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ottimizzazione del consumo energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S.DONNINO DI CASALGRANDE (RE) = NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 10.265.965.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.053.293.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,69 


114) RICHIEDENTE: CERAMICA ARIOSTEA MONOCOTTURA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Insediamento nuova unità tecnica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROTEGLIA (RE) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 989.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 20%. DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 297.800,000 
INDICATORE DI MERITO: 6,67 
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115) RICHIEDENTE: ACCIAIERIA ISP DI CREMONA S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione di una acciaieria 
elettrica a basso consumo energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 30.330.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.762.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,63 


116) RICHIEDENTE: ILVA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Quarto forno a longheroni per 
riscaldo bramme al TNA/2 

UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO *- SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 15.456.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2,936.640.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,59 


117) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione terza pressa continua 2A 
UBICAZIONE INIZIATIVA: AVEZZANO (AQ) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.754.610.,000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 333.375.900 
INDICATORE DI MERITO: 6,58 
118) RICHIEDENTE: AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI-AVIR S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Trasformazione impianto forno 4 per 
produzione vetro cavo meccanico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CORSICO (MI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 17.783.800.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.378.922.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,44 


119) RICHIEDENTE: SIDERZINCO S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di zincheria a caldo con 
risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VASCIGLIANO DI RONCONE (TR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.400.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.3: 456.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,37 


120) RICHIEDENTE: I.L,F.O.INDUSTRIA @LAMINATI FERROSI ODOLESE 
S.P.A, 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi agli impianti acciaieria- 
nello stabilimento di Odolo per ottenere una maggiore efficenza 
energetica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ODOLO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.121.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 972.990.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,35 
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121) RICHIEDENTE: NUOVE CERAMICHE RICCHETTI S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA:- Programmi di interventi atti al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SASSUOLO (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.378.432.000 

«CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 19% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 451.902.080 

INDICATORE DI MERITO: 6,18 


122) RICHIEDENTE: SOCIETA’ PER AZIONI RAFFINERIA PADANA OLI 
MINERALI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di isomerizzazione 
catalitica delle benzine leggere 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN MARTINO DI TRECATE (NO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 14.289.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.572.020.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,212 


123) RICHIEDENTE: COLACEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione cementificio con 
sostituzione linee clinker 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GALATINA (LE) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 28.814.860.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5-186.674.800 

INDICATORE DI MERITO: 6,09 


124) RICHIEDENTE: VETROSILEX S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianti per 
riduzione consumi energetici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTEL MAGGIORE (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 8.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.440.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,09 


125) RICHIEDENTE: RENO DE MEDICI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica gruppo presse con riduzione 
specifica del calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CIRIE’ (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.052.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 549.360.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,07 


126) RICHIEDENTE: FERRIERE ACCIAIERIE SARDE-FAS S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione acciaieria 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ELMAS (CA) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 8.911.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.603.980.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,03 
gle 
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127) RICHIEDENTE: INTERPAN S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno cottura pane 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROMA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 288.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,03 


128) RICHIEDENTE: STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Intervento integrato di recupero 
calore di processo 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORCAGNANO (PR) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 545.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 98.100.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,03 


129) RICHIEDENTE: PRAOIL AROMATICI E RAFFINAZIONE S.R.L,. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Turboexpander per impianto FCC 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GELA (CL) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 30.800.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 5.,544.000,000 
INDICATORE DI MERITO: 5,89 


130) RICHIEDENTE: ITALIANA PAVIMENTI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FINALE EMILIA (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.490.460.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 988.282.800 

INDICATORE DI MERITO: 5,88 


131) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE SAN MARCO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di modifica acciaieria 
elettrica dell’impianto di colata continua per ottenere una 
maggiore efficenza energetica. 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LOREO (RO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.883.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 183 DEL COSTO AMMESSO di 
L,: 518.940.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,86 


132) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE FERRERO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Laminatoio a basso consumo energetico 
per la produzione di laminati mercantili 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN DIDERO (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 14.068,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.532.240.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,82 
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133) RICHIEDENTE: IMPRONTA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Varianti a processi ed impianti 
produttivi 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELLARANO (RE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.800.967.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 324.174.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,78 


134) RICHIEDENTE: SOCIETA’ FERRIERE CITTADELLA S.P.A. 

. DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo forno di riscaldo a spinta 
avente produzione di 10 t/h 

UBICAZIONE INIZIATIVA: RIESE PIO X (TV) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 950.,000,000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 171.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,78 


135) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica forno elettrico in ETB, 
reattore, caldaia 

UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.145.,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 746.100.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,722 


136} RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Razionalizzazione energetica colaggio 
etilene impianto cracker 

UBICAZIONE INIZIATIVA: P.TO MARGHERA (VE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.722.800.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 310.104.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,76 


137) RICHIEDENTE: UNIL-IT S.P.A. 

° DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica dell'impianto per la 
produzione di polveri detergenti concentrate 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALPUSTERLENGO (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.600,000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.008.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,71 


138) RICHIEDENTE: ALUSUISSE ITALIA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione anidride maleica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: RAVENNA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 63.210.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 11.377.800.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,68 
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139) RICHIEDENTE: COOP.COSTRUTTORI A R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianti produttivi 
per riduzione consumi unitari 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PORTOGARIBALDI (FE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.300.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 234.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,67 


140) RICHIEDENTE: CERAMICA ARIOSTEA MONOCOTTURA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Processo produttivo con 2. unità 
tecniche 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ROTEGLIA (RE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.373.100.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 18% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 427.158,000 

INDICATORE DI MERITO: 5,66 


141) RICHIEDENTE: SOCIETA’ PER AZIONI RAFFINERIA PADANA OLI 
MINERALI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore da fumi esausti da 
cracking i 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN MARTINO DI TRECATE (NO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 14.610.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.483.700.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,58 


142) RICHIEDENTE: UNICEM S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto macinazione farina 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VERNASCA (PC) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 7.695.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.308,150,000 
INDICATORE DI MERITO: 5,57 


143) RICHIEDENTE: RENO DE MEDICI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica gruppo presse con riduzione 
specifica del calore 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MARZABOTTO (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.,021.000,.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL * 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 513.570.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,54 


144) RICHIEDENTE: CARTIERA DEL MAGLIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione enrgetica impianto 
di produzione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BORGONUOVO DI PONTECCHIO {BO) = NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 930.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 158.100.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,49 


— 81 — 


17-12-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 295 
crei — ai ul | OGG  _—_Tr—-c EE—m T 


145) RICHIEDENTE: FALCK LAMIERE S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Allungamento forno normalizzazione 
lamiere 
| UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S.GIOVANNI (MI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.900.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 493.000.000. 

INDICATORE DI MERITO: 5,45 


146) RICHIEDENTE: NUTRAL S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: ‘Impianto concentrazione siero 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALBUTTANO (CR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 8.100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.377.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,42 


147) RICHIEDENTE: COSTRUZIONE DONDI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di produzione energia da 
rifiuti di varia natura e provenienza 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 34.935.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.938.950.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,41 


148) RICHIEDENTE: INDUSTRIE CERAMICHE CISA CERDISA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianti per 
riduzione consumi energetici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FINALE EMILIA (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.565.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 946.050.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,28 


149) RICHIEDENTE: PIEMME S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma a ciclo completo per la 
ristrutturazione e la razionalizzazione di una linea per la 
produzione di monocottura in pasta bianca 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELVETRO (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.160.590.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.047.300.300 

INDICATORE DI MERITO: 5,26 


150) RICHIEDENTE: GRUPPO CERAMICHE SAICIS S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Variante di processo in impianti di 
produzione piastrelle ceramiche 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SPEZZANO DI FIORANO (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 7.977.200.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17 DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.356.124.000 

INDICATORE DI MERITO: 5,13 
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151) RICHIEDENTE: A.F.I.M.-ACCIAIERIE FERRIERE INDUSTRIE METALLI 
S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno di riscaldo e laminatoio 
continuo ad alta efficenza energetica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NAVE (BS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 11.700.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.,989.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,10 


152) RICHIEDENTE: FBM FORNACI BRIZZARELLI sARSCIANO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno per preduziore di mattoni 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MARSCIANO (PG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.879.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 17% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 659.430.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,09 


153) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ITALIANA VETRO-SIV S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Rifacimento forno float 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN SALVO (CH) = SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 10.061.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.609.760.0900 


TNDICATORE DI MERITO 
ide dale de e 


ICATORE DI MEI s 5,01 
154) RICHIEDENTE: BOSSO CARTE SPECIALI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma per il recupero e risparmio 
energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MATHI CANAVESE (TO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 13.755.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.200.800.000 


INDICATORE DI MERITO: 4,99 


155) RICHIEDENTE: INDUSTRIA CHIMICA LEGNO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
: concentrazione e combustione liscivio nero 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FORNOLI DI BAGNI DI LUCCA (LU) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.746.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 759.360.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,99 


156) RICHIEDENTE: INDUSTRIE BITOSSI 90 S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione manufatti in 
allumina sinterizzata 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SOVIGLIANA-VINCI (FI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.986.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 637.760.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,96 


PAS, pen 
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157) RICHIEDENTE: CERAMICHE SERRA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Intervento di recupero calore in una 
linea ceramica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SERRAMAZZONI (MO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.592.964.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 414.874.240 

INDICATORE DI MERITO: 4,94 


158) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA CASE POPOLARI E SERVIZI 
VICENZA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Progetto di telegestione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.167.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 

L.,: 186.720.000 
INDICATORE. DI MERITO: 4,90 


159) RICHIEDENTE: MINI ACCIAIERIA ODOLESE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Installazione nuovo forno industriale 
per riscaldo billette 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ODOLO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.654.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 424.640.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,86 


160} RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA NETTEZZA IGIENE URBANA 
PADOVA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione impianto termoelettrico 
annesso ad inceneritore RSU 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PADOVA = NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.307.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.009.120.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,82 


161) RICHIEDENTE: INDUSTRIE CERAMICHE CISA CERDISA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atto al 
risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MARANELLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 13.222.100.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.115.536.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,80 


162) RICHIEDENTE: A.D.S.ACCIAIERIE DEL SUD S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica all’acciaieria, colata 
continua e laminatoio 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASORIA (NA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 12.030.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.924.800.000 : 

INDICATORE DI MERITO: 4,80 


— 84 


17-12-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 295 
—_——_—————————+——————————————_________mmmtcemtm€x_=_=zz2=r"%pM\\m\ms__.——TT________—_— ==Z 


163) RICHIEDENTE: MIRACHEM S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione totale impianti 
lavorazione acidi grassi e glicerina 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CALDERARA DI RENO (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 27.183.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.,349,280.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,728 


164) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - SIAD 
S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione ossigeno gas 
sistema non criogenico VPSA 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CARISIO (VI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.895.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 463,200,000 
INDICATORE DI MERITO: 4,72 


165) RICHIEDENTE: TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto deparaffinazione 
desolforazione mild hydrocracker 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 20.096.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.215.360.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,71 


166) RICHIEDENTE: ACCIAIERIA ISP DI CREMONA 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto per la produzione di 
laminati piani in continuo da acciaio liquido 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA = NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 125.906.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 20.144.960.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,70 


167) RICHIEDENTE: FERRIERE NORD 8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione laminatoio a caldo 
per barre 

UBICAZIONE INIZIATIVA: RIVOLI DI OSOPPO (UD) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 20.526.600.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.284.256.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,69 


168) RICHIEDENTE: VETRERIA ING.LUIGI BORMIOLI & C. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Forno 5 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PARMA = NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.050.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 968,000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,65 


cia 
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169) RICHIEDENTE: CORTENUOVA S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche in acciaieria per 
ottimizzare il consumo energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORTENUOVA (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.882.000.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.101.120.000 


INDICATORE DI MERITO: 4,64 


170) RICHIEDENTE: MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi integrati impianti 
produzione cucine 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ALBACINA (AN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.765,400.,000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 762.464.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,61 


171) RICHIEDENTE: CARTIERE SACI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Rifacimento parte umida cdi impianto 
per produzione di carta 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VERONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.400.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 16%. DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 544.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,54 


172) RICHIEDENTE: SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi agli impianti acciaieria 


elettrica e laminatoio, per ottenere una maggiore efficenza 
energetica 


UBICAZIONE INIZIATIVA: ODOLO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.200.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 480.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,53 


173) RICHIEDENTE: UNIL-IT S.P.A. Div:LEVER 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione impianto di produzione 
detersivi i 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALPUSTERLENGO (MI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.807.832.000 


CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 571.174.800 


INDICATORE DI MERITO: 4,49 


174) RICHIEDENTE: SOL INDUSTRIE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ammodernamento impianti di produzione 
ossigeno, azoto e argon 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOMBINO (LI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 35.400.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.310.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,4? 
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175) RICHIEDENTE: OVARO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico da processo 
industriale 

UBICAZIONE INIZIATIVA: OVARO (UD) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.978.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 446.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,47 


176) RICHIEDENTE: LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione forno di riscaldo ad 
alta efficenza energetica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MURA (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.500.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.i: 975.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,44 


177) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Laminatoio espansore per 
fabbricazione di tubi di grosso diametro 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 19.994.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
2.999.100.000 


NDICATORE DI MERITO: 4,46 


L. 


178) RICHIEDENTE: LOVERE SIDERMECCANICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ottimizzazione del consumo energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LOVERE (BG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 450.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,40 


179) RICHIEDENTE: CERAMICA CASALGRANDE PADANA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione argille 
atomizzate con centrale di cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALGRANDE (RE) 

COSTI AMMISSIBILI: 6.585.160.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 987.774.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,29 


180) RICHIEDENTE: LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione interventi in 
acciaieria e laminatoi per ottimizzare l‘efficenza energetica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: POTENZA - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 16.500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.475.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,20 


SE pe 
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181) RICHIEDENTE: API-RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recuperi energetici impianto 
desolforazione catalitica n.1 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FALCONARA M. (AN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.210.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 781.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,16 


182) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE FERRIERE DEL TANARO S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione dell’acciaieria 
finalizzata al risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LESEGNO (CN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 11.340.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.701.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,11 


183) RICHIEDENTE: DISTILLERIA ANDREA DA PONTE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Piano per il risparmio e recupero 
energetico da fonti rinnovabili 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORBANESE DI TARSO (TV) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 586.619.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 87.992.850 

INDICATORE DI MERITO: 4,11 


184) RICHIEDENTE: INDUSTRIE TRATTAMENTI TERMICI-I.T.T. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovi impianti per il trattamento 
degli acciai a basso consumo energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CERVERE (CN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 11.143.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.671.450.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,99 


185) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE FERRIERE STEFANA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Gabbie di laminazione a tecnologia 
avanzata 

UBICAZIONE INIZIATIVA: NAVE (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 3.500.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 425,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,096 


186) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Trattamento off-gas colonna 
assorbimento con recupero energetico impianto ACN 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GELA (CL) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.535.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15 DEL COSTO AMMESSO -di 
L.: 980.250.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,04 
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187) RICHIEDENTE: ALCAN ALLUMINIO S.P.A. 

DESCRIZIONE. INIZIATIVA: Modifica e ristrutturazione di una 
fonderia d’alluminio 

UBICAZIONE INIZIATIVA:.BORGO@RANCO D’IVREA (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 6.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 900.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,00 


188) RICHIEDENTE: ASM DI BRESCIA, VERONA E ROVERETO PIU’ AIM DI 
VICENZA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di turboespansione gas 
naturale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PONTI SUL MINCIO (MN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 5.150.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 772.500.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,99 


189) RICHIEDENTE: CONSORZIO FORNO INCENERIMENTO RSU 8.,T0 
S.GIOVANNI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di energia elettrica da 
incenerimento RSU selezionati 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S.GIOVANNI (MI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 17.619.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.642.850.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,98 


190) RICHIEDENTE: PPG VERNANTE PENNITALIA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Innovazione nel forno fusore per la 
produzione del vetro piano 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CUNEO - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: ?.198.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.079.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,96 


191) RICHIEDENTE: FENICE-QUALITA’ PER L'AMBIENTE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di recupero energia da 
inceneritore rifiuti 

UBICAZIONE INIZIATIVA: S.NICOLA DI MENFI (PZ) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 20.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.000.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,94 


192) RICHIEDENTE: FALCK NASTRI S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche agli impianti di ricottura 
del nastro laminatoio a freddo 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VOBARNO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.172.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 325.800.000. 

INDICATORE DI MERITO: 3,93 
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193) RICHIEDENTE: LUCCHINI SIDERURGICA. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi in acciaieria e laminatoi 
per ottimizzare l/efficenza energetica 


UBICAZIONE INIZIATIVA: SAREZZO (BS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 17.200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 


L.: 2.580.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,91 


194) RICHIEDENTE: BIASI TERMOTECNICA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore con riutilizzo nel 
precesso produttivo e riscaldamento 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VERONA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.417.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 362.550.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,85 


195) RICHIEDENTE: PIETRA ACCIAIERIE FERRIERE TUBIFICIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica dell'impianto produzione 
tubi senza saldatura 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESCIA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 26.041.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3.906.150.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,70 


196) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto di produzione SAN in 
massa continua ST17 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 7.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 121.050.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,67 


197) RICHIEDENTE: CERAMICA VOGUE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VERGNASCO DI CERRIONE (VC) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.961.550.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 594.232.500 
INDICATORE DI MERITO: 3,58 


198) RICHIEDENTE: FLO-LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FONTANELLATO (PR) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 693.080.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 103.962.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,54 


— 90 — 
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199) RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZIONE LUBRIFICANTI ADDITIVI 
SOLVENTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ammodernamento e ampliamento impianti 
di produzione di oli lubrificanti . 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLESALVETTI (LI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 73.600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.i 11.040.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,45 


200) RICHIEDENTE: NOVOLEGNO S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica sistema di pressatura della 
linea produzione pannelli 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ARCELLA DI MONTEFREDANE (AV) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.180.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 477.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,45 


201) RICHIEDENTE: ZANUSSI ELETTROMECCANICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianti termici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MEL (BL) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 2.058.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 308.700.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,38 


202) RICHIEDENTE: FERALPI SIDERURGICA S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova acciaieria e modifiche 
‘ laminatoio 2 

UBICAZIONE INIZIATIVA: LONATO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 35.200.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.280,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,36 


203) RICHIEDENTE:° ENICHEM S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Trattamento off-gas colonna 
assorbimento con recupero energia impianto ACN 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ASSEMINI (CA) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.995.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 899.250.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,36 


204) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE FERRIERE DI CARONNO 5.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione dell’acciaieria 
finalizzata al risparmio energetico ; 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CARONNO PERTUSELLA (VA) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 10.238.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15%. DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.535.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,28 
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205) RICHIEDENTE: COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA A R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA:*IMOLA (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 8.834.480.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.325.172.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,27 


206) RICHIEDENTE: PIEMME S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SOLIGNANO DI CASTELVBTRO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 4.355.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 653.250.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,26 


207) RICHIEDENTE: SOLIVERI S.P.A. - TRATTAMENTI TERMICI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmio consumi di metano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CRRAVAGGIO (BG) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.460.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 

L.: 519.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,25 


208) RICHIEDENTE: PALINI & BERTOLI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche ad un larinatoio lamiere 
per risparmiare energia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - NORD 
COSTI. AMMISSIBILI: 6.826.000.000. 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.031.400.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,20. 


209) RICHIEDENTE: INDUSTRIE CERAMICHE CISA CERDISA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 
UBICAZIONE. INIZIATIVA: MARANELLO (MO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 8.378.090.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.256,713.500 
INDICATORE DI MERITO: 3,16 


210) RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZIONE LUBRIFICANTI ADDITIVI 
SOLVENTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Adeguamento impianto platformèer/2 per 
la produzione di benzina isomerizzata 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLESALVETTI (LI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 34.200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE. PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.130.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,12 


See: p E 
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211) RICHIEDENTE: FENICE-QUALITA’ PER L'AMBIENTE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energia da incenerimento 
rifiuti 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PIEDEMONTE SAN GERMANO (FR) - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 18.000.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2,700.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,11 


212) RICHIEDENTE: A.D.S.ACCIAIERIE DEL SUD S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi ai reparti di acciàieria e 
laminazione per ottenere una maggiore efficenza energetica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASORIA (NA) - SUD 
COSTI AMMISSIBILI: 6.004.980.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 900.747.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,08 


213) RICHIEDENTE: PANDA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianto 
essiccazione trucioli per produzione pannelli 

UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLAFRANCA LUNIGIANA (MS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.450.000.000 . 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 817.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,07 


‘214) RICHIEDENTE: BELLELI INDUSTRIE MECCANICHE 8.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Metanizzazione dello stabilimento 
Belleli di Mantova 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.492.562.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 223.884.300 

INDICATORE DI MERITO: 3,01 


215) RICHIEDENTE: O.L.S.OFFICINE LAMINATOI SEBINO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma integrato di 
ristrutturazione atto al risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PISOGNE (BS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 28.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 4.200.000.,000 
INDICATORE DI MERITO: 2,95 


216) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica colata continua da billetta 
quadra a tonda per migliorare l’efficenza energetica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 15.004.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.250.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,93 
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217) RICHIEDENTE: CALDERINI S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Piano per il risparmio e recupero 
energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energie 
(calore di processo) ed impianti a ridotti consumi energetici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: OZZANO EMILIA (BO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 90.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,93 


218) RICHIEDENTE: CERAMICA SERENISSIMA S.P.A, 

DESCRIZIONE .INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALGRANDE (RE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 1.538.480.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 230.772.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,90 


219) RICHIEDENTE: TEKSID S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Utilizzo calore latente dei fumi del 
cubilotto 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CRESCENTINO (VC) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 8.000.000.,000. 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1:200,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,77 


220) RICHIEDENTE: API-RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto recuperi vapori benzina 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FALCONARA M. (AN) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 921.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE dia AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 138.150.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,68 


221) RICHIEDENTE: SIRO S.P.A. l 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica del processo produttivo di 
trasporto e frantumazione di materiali silicei finalizzata al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ROBILANTE (CN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 172.518.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO. AMMESSO di 
L.: 2.627.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,62 


222) RICHIEDENTE: INDUSTRIE VETRI DI FIDENZA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione impianti per 
riduzione consumi specifici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FIDENZA (PR) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 840.000.000 : 

INDICATORE DI MERITO: 2,58 
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223) RICHIEDENTE: VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sostituzione di un forno recuperativo 
unrt-melter con uno rigenerativo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BERGANTINO (RO) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 11.129.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.669.350.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,52 


224) RICHIEDENTE: CERAMICA UNIVERSAL S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio snergetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALGRANDE (RE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 26.600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 3,990,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,45 


225) RICHIEDENTE: OFFICINE E FONDERIE GALTAROSSA S.P.A, 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione dell’acciaieria 
finalizzata al risparmio energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VERONA - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 17.079.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
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INDICATORE DI MERITO: 2,42 


226) RICHIEDENTE: API-RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico su sezione 
compressione gas ricircolo platformer. 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FALCONARA M. (AN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 5.150.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 772.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,41 


227) RICHIEDENTE: CONSORZIO FOGGIA COGENERAZIONE 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale produzione energia elettrica 
da fonti alternative e smaltimento RSU 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FOGGIA - SUD 

COSTI AMMISSIBILI: 48.200.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: ?.230.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,28 


228) RICHIEDENTE: SADAM CASTIGLIONESE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica e ristrutturazione impianto 
industriale 

UBICAZIONE “INIZIATIVA: CABSTIGLION P.NO (AR) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 18.530.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.779.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,27 
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229) RICHIEDENTE: IL FERRONE S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di produzione cotto di. 
qualità ad alto risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GREVE IN CHIANTI (FI) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 7:030.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.054.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,24 


230) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA AMBIENTE-RAVENNA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione di una unità di 
recupero energetico da combustione di RDP addensato mediante 
caldaia a letto fluido 

UBICAZIONE INIZIATIVA: RAVENNA - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 36.498.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 5.474.700.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,18 


231) RICHIEDENTE: AZIENDA COMUNALE ELETTRICITA’ GAS ACQUA-TRIESTE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione turboespansore con 
produzione di energia elettrica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA (TS) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 3.138.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 470.700.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,18 


232) RICHIEDENTE: CONSORZIO INTERCOMUNALE MANTOVANO PER L’ECOLOGIA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di energia elettrica e 
calore da RDF 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA —- NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 16.296.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 153% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.444.400.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,17 


233) RICHIEDENTE: API-RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico su impianto 
vacuum 1 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FALCONARA M. (AN) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 2.230.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 334.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,15 


234) RICHIEDENTE: ALUMIX S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche al laminatoio Alumix di 
Fusina 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FUSINA (VE) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 12,905.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 153% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 2.935.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,12 
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235) RICHIEDENTE: SMC SMALTIMENTI CONTROLLATI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione energia da 
recupero RSA 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CHIVASSO (TO) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 96.979.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 14.546.850.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,04 


236) RICHIEDENTE: REAGENS S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione energetica impianti 
reazione chimica inceneritore servizi generali 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN GIORGIO DI PIANO (BO) = NORD 

COSTI AMMISSIBILI: 4.150.000.000 

CONTRIBUTO, CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 622.500.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,00 


237) RICHIEDENTE: SOCIETA’  AZIONARIA FONDERIA ACCIAI SPECIALI 
S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Produzione di acciai speciali con 
sistema di affinazione AOD 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ALTAVILLA VICENTINA (VI) - NORD 
COSTI AMMISSIBILI: 1.640.471.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 246,070.650 
INDICATORE DI MERITO: 1,9i 


238) RICHIEDENTE: ZETA WELD S.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma di interventi atti al 
risparmio energetico 

UBICAZIONE INIZIATIVA:BAGNOLI DI SOPRA (PD) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI:6.857.430 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 1.028.614.500 

INDICATORE DI MERITO: 1,85 


239) RICHIEDENTE: RTS EQUITPMENT S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Realizzazione impianto produzione. 
fasce battistrada prestampate 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FROSINONE - SUD 

COSTI AMMISSIBILI:5.528.500.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.:.829.275.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,65 


240) RICHIEDENTE: FEINROHREN S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Installazione di un nuovo forno ad 
induzione per il riscaldo delle billette in rame e di un nuovo 
forno con suola a rulli per la ricottura di tubi in rame in 
rotoli e in verghe diritte 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PASSIRANO (BS) - NORD 

COSTI AMMISSIBILI:4.566.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE PARI AL 15% DEL COSTO AMMESSO di 
L.: 684.900.000 

INDICATORE DI MERITO:1,47 
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Per l’elaborazione di studi, di cui al punto a) dell’art. 5 del 
D.M. del 7.5.92, studi di fattibilita'’: 


INSIEME a) 


1) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK 8.P.A.. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di condizionamento di 
rottami metallici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S.GIOVANNI (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 50.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 25.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 25,29 


2) RICHIEDENTE: NUOVA SAMIM S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore mediante utilizzo di 
gas LCV 
UBICAZIONE INIZIATIVA: P.TO VESME (CA) 
COSTI AMMISSIBILI: 30.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 15.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 23,25 


3) RICHIEDENTE: AGIP RAFFINAZIONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Integrazione impianti lavaggio gas 
raffinerie Taranto 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO 
COSTI AMMISSIBILI: 14.500.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 7.250.000 
INDICATORE DI MERITO: 16,94 


4) RICHIEDENTE: ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche e ristrutturazione impianto 
ammoniaca 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S.GIUSEPPE DI. CAIRO (SV) 
COSTI AMMISSIBILI: 50.000.000. 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 25.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 12,39 


5) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE DI BOLZANO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova colata continua di billette in 
acciaio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BOLZANO 
COSTI AMMISSIBILI: 60.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 30.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 11,26 


6) RICHIEDENTE: FALCK LAMIERE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche al forno a spinta ai 
riscaldo bramme in acciaio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S.GIOVANNI (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 30.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 15.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 211,54 
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RICHIEDENTE: ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Inceneritore di rifiuti industriali 


UBICAZIONE INIZIATIVA: FILAGO (BG) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,05 


RICHIEDENTE: EDISON S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di Spinetta Marengo 


UBICAZIONE INIZIATIVA: SPINETTA MARENGO (AL) 
COSTI AMMISSIBILI: 110.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,90 


RICHIEDENTE: FERALPI SIDERURGICA 8.R.L. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova acciaieria e modifiche 


UBICAZIONE INIZIATIVA: LONATO (BS) 
COSTI AMMISSIBILI: 60.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 30.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,36 


RICHIEDENTE: MARANGONI TYRE S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione industriale 


turbogas e caldaia a recupero 


18) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: ANAGNI (FR) 
COSTI AMMISSIBILI: 70.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 35.000.000 
INDICATORE: DI MERITO: 3,30 


RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZIONE LUBRIFICANTI 


SOLVENTI S.P.A. 


19) 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROBASSOMERO (TO) 

COSTI AMMISSIBILI: 22.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 211.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,30 


RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZIONE LUBRIFICANTI 


SOLVENTI S.P.A. 


20) 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CECCANO (FR) 

COSTI AMMISSIBILI: 22.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 11.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,16 


RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZIONE LUBRIFICANTI 


SOLVENTI S.P.A. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale cdi cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FORNOVO TARO (PR) 

COSTI AMMISSIBILI: 22.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 11.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,04 
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21) RICHIEDENTE: MARANGONI GOMMA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto termodemolizione di 
pneumatici fuori uso e cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROVERETO (TN) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,96 


22) RICHIEDENTE: ANSALDO COMPONENTI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione (20 MW) per 
teleriscaldamento Legnano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LEGNANO (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,77 


23), RICHIEDENTE: FINANZIARIA IDRO ECOLOGICA GESTIONALE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione di Nola 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NOLA (NA) 

COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,73 


24) RICHIEDENTE: ILVA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo modulo cogenerativo della 
sezione CET/3 di Taranto 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO 
COSTI AMMISSIBILI: 150.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,62 


25) RICHIEDENTE: MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
Mazzucchelli 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTIGLIONE OLONA (VA) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,13 


26) RICHIEDENTE: XCCIAIERIE E FERRIERE VICENTINE BELTRAME S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per utenti 
zona ovest di Vicenza 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA 
COSTI AMMISSIBILI: 135.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,09 


27) RICHIEDENTE: CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE RIETI-CITTADUCALE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per utenti 
della zona industriale di Rieti 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CITTADUCALE (RI) 
COSTI AMMISSIBILI: 125.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,00 
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28) RICHIEDENTE: ROTOLITO LOMBARDA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 
l’industria grafica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOLTELLO (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 110.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 1,64 


INSIEME Db) 


29) RICHIEDENTE: KUWAIT RAPFINAZIONE E CHIMICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di reforming catalitico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NAPOLI 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,71 


30) RICHIEDENTE: AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALIZZATE-VICENZA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione destinata 
all’USL n.8 ed alla rete di teleriscaldamento di Vicenza 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA 
COSTI AMMISSIBILI: 43.200.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 21.600.000 
INDICATORE DI MERITO: 1,89 


31) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL 
MONTE BIANCO 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione e 

teleriscaldamento 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COURMAYEUR (AO) 

COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,89 


32) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE DI MODENA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per sistema 
di teleriscaldamento 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MODENA 
COSTI AMMISSIBILI: 70.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 35.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 1,51 


NSIEME c)- le domande sono ordinate second anto stab to 
unto 7, comma Cc dell’art. 4 de 7,5.199 


33) RICHIEDENTEr ALCAN ALLUMINIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmi energetici linea di 
verniciatura coils di alluminio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESSO (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
DATA D.M. CONCESSIONE: 25-01-89 
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RICHIEDENTE: VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico in un’Azienda 


vetraria 


35) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: BORGONOVA VAL TIDONE (PC) 
COSTI AMMISSIBILI: 85.400.000 n 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 42.700.000 

DATA D.M.CONCESSIONE: 10-10-89 


RICHIEDENTE: CARTIERA DI CASSINO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto carta tissue integrato 


con cogenerazione 


UBICAZIONE INIZIATIVA: CASSINO (FR) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
DATA D.,M.CONCESSIONE: 30-08-90 


INSIEME d) 


36) 


RICHIEDENTE: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI-BRESCIA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di termoutilizzazione dei 


RSU e assimilabili 


37) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESCIA 
COSTI AMMISSIBILI: 250.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 1.837.680 


RICHIEDENTE: CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto per utilizzo di 


combustibile ad alta viscosita’ 


38) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: GUBBIO (PG) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 . 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 936.000 


RICHIEDENTE: FERALPI SIDEREURGICA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Termodistruttore con preoduzione 


energia elettrica 


39) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: LONATO (BS) 
COSTI AMMISSIBILI: 62.800.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 31.400.000 
INDICATORE DI MERITO: 775.760 


RICHIEDENTE: CONSORZIO OPERE: PUBBLICHE DI CAPITANATA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto recupero residui agricoli 
Paolo in Civitade io 

UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN PAOLO IN CIVITADE (PG) 

COSTI AMMISSIBILI: 250.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 400.000 
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40) RICHIEDENTE: DISTER.COOP.S.COOP.A R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Essiccazioni di fanghi di distilleria 
con turbogas a etanolo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FAENZA (RA) 
COSTI AMMISSIBILI: 70.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 35.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 260.000 


41) RICHIEDENTE: ACCIAIERIA E FERRIERA DI CREMA B.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMA (CR) 
COSTI AMMISSIBILI: 75.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 37.500.000 
INDICATORE DI MERITO: 240.000 


42) RICHIEDENTE: MARICOLTURA DI ROSIGNANO SOLVAY S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore acque in uscita 
centrale termoelettrica per allevamento ittico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOMBINO (LI). 
COSTI AMMISSIBILI: 120.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 235.000 


43) RICHIEDENTE: ACCIRIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ottimizzazione del consumo energetico 
in acciaieria a colata continua 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S.GIOVANNI (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 40.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 20.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 216.400 


44) RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZIONE LUBRIFICANTI ADDITIVI 
SOLVENTI B8.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Installazione turbogas CTE raffineria 

Livorno 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COLLESALVETTI (LI) 

COSTI AMMISSIBILI: 152.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 157.920 


45) RICHIEDENTE: ARGENTARIO ACQUE LAVORO AMBIENTE 8S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale eolica (8 aerogeneratori da 
400 KW) collegata alla rete elettrica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROCCA CANTERANO (RM) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 128.940 


— 103 — 


17-12-1993 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 295 


46) 


RICHIEDENTE: TESIA SERVIZI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Applicazione 


cogenerazione nel settore ceramico 


47) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: MODENA 
COSTI AMMISSIBILI: 98.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 49.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 101.000 


RICHIEDENTE: ING.C.OLIVETTI & C.S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica centrale 


Ico 


48) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: ICO - IVREA (TO) 
COSTI AMMISSIBILI: 88.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 44.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 89.680 


RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTEL GIORGIO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Utilizzo cascami 


ENEL per teleriscaldamento 


49) 


50) 


51) 


A.CO. 


52) 


UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTEL GIORGIO (TR) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 60.000 


diffusa della 


termoelettrica di 


termici centrale 


RICHIEDENTE: ECOSTUDIO S.A.S.DI PISANO ALFIA & C. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale eolica (20 aerogeneratori da 
150 KW) 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FORMICOSO-ALTA IRPINIA (AV) 


COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 55.200 


RICHIEDENTE: MIXA 8.R.L. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione da 3 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S.VITTORE DI CESENA (FO) 


COSTI AMMISSIBILI: 80.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 40.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 54.220 


RICHIEDENTE: AZIENDA CONSORTILE 
SE.R. BOLOGNA 


SERVIZI RENO= 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione quartiere 
fieristico 


UBICAZIONE INIZIATIVA: BOLOGNA 

COSTI AMMISSIBILI: 120.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 29.760 


RICHIEDENTE: R.E.T.EL. S.R.L. 


DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale ad energia solare e gas 
metano - METASOLAR 


UBICAZIONE INIZIATIVA: CONTURSI TERME (SA) 
COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 27.600 
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53) RICHIEDENTE: TUBI GHISA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto sferocen per produzione 
ghisa sferoidale 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COGOLETO (GE) 
COSTI AMMISSIBILI: 80.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 40.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 14.000 


54) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Intervento di modifica al forno stein 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOMBINO (LI) 

COSTI AMMISSIBILI: 100.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 11.340 


55) @RICHIEDENTE: RAFFINERIA DI ROMA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Studio fattibilita’ installazione 
turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROMA 
COSTI AMMISSIBILI: 50.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 25.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4.992 


56) RICHIEDENTE: CENTRO CERAMICA CIVITA CASTELLANA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto consortile di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CIVITA CASTELLANA (VT) 

COSTI AMMISSIBILI: 120.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 50.000.000 
INDICATORE DI MERITO: n.r. 
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Per l’elaborazione di progetti, di cui al punto b) dell’art. 5 del 
D.M. del 7.5.92, progetti esecutivi: 


INSIEME a 
1) RICHIEDENTE: ACCIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di condizionamento di 


rottami metallici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTO S. GIOVANNI (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 250.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 25,29 


2) RICHIEDENTE: NUOVA SAMIM S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero calore mediante utilizzo 
di gas LCV 
UBICAZIONE INIZIATIVA: @PORTOVESME (CA) 
COSTI AMMISSIBILI: 120.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.% 60.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 23,25 


3} RICHIEDENTE: LUIGI STOPPANI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Piano integrato di interventi sugli. 
2mpiranti di produzione di sali di cromo e derivati, tende te al 
recupero di energia di processo altrimenti dispersa » di 
riduzione dei consumi energetici 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COGOLETO (GE) 

COSTI AMMISSIBILI: 628.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300,000.000 

INDICATORE DI MERITO: 18,84 


4) RICHIEDENTE: @AGIP RAFFINAZIONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Integrazione impianti lavaggio gas 
raffineria Taranto 
UBICAZIONE INIZIATIVA: TARANTO 
COSTI AMMISSIBILI: 68.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 34.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 16,94 


5) RICHIEDENTE: COOP. AGRICOLA VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI 
RIUNITI ORGANIZZATI S.CO0O0P. R.L.-CAVIRO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmi e recuperi energetici da 


cogenerazione e uso di fonti rinnovabili 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FAENZA (RA) 
COSTI AMMISSIBILI: 229.730.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 114.865.000 
INDICATORE DI MERITO: 13,67 


6) RICHIEDENTE: @ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ottimizzazione energetica impianti 
ammoniaca e nitriti 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PRIOLO (SR) 
COSTI AMMISSIBILI: 200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 100.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 12,91 
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7) RICHIEDENTE: ENICHEM AGRICOLTURÀ S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche e'ristrutturazione impianto 
ammoniaca 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S. GIUSEPPE DI CARO (SV) 
COSTI AMMISSIBILI: 188.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 94.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 12,39 


8} RICHIEDENTE: TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi integrati nella raffineria 
Tamoil Italia di Cremona 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA 
COSTI AMMISSIBILI: 760.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 11,05 


9) RICHIEDENTE: CAMELI PETROLI & CO. S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero vapori lavorazione benzina 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA 
COSTI AMMISSIBILI: 200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 100.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,46 


10) RICHIEDENTE: PALCITRIC S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione a ciclo 
combinato 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CALITRI SCALO (AV) 
COSTI AMMISSIBILI: 300.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 150.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,16 


11) RICHIEDENTE: CEMENTERIA DI MERONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione linea di produzione 
clinker 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMABBIO VARESE (VA) 
COSTI AMMISSIBILI: 500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 250.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 10,04 


12) RICHIEDENTE: MONTEDISON INTERMEDI E AUSILIARI CHIMICI PER 
L’'INDUSTIA S.P.A.-AUSIMONT 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifiche del processo produttivo 
dell’impianto Fomblin/Galden con riduzione dei consumi 
energetici 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SPINETTA MARENGO (AL) 
COSTI AMMISSIBILI: 850.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,36 
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13) RICHIEDENTE: FONDERIE E OFFICINE MECCANICHE TACCONI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di energy saving sulla 
linea di fusione/formatura 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) 
COSTI AMMISSIBILI: 261.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 130.500.000 
INDICATORE DI MERITO: 9,01 


14) RICHIEDENTE: TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Intervento impianto diesel oil 
ultrafiner 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA 
COSTI AMMISSIBILI: 658.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,49 


15) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Bruciatori lancia, sostituzione 
trasformatore , velocizzazione movimenti 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) 
COSTI AMMISSIBILI: 220.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 210.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,36 


16) RICHIEDENTE: VETRERIE ITALIANE-VETR.I. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione vetro cavo 
meccanzco a basso consumo energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GAZZO VERONESE (VR) 
COSTI AMMISSIBILI: 334.000.000 
CONTRIBUTO CONGEDIBILE L.: 167.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,34 


17) RICHIEDENTE: VETRERIE ITALIANE-VETR.I. S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto. produzione vetro cavo 
meccanico a basso consumo energetico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLAPONA (MN) 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,28 


18) RICHIEDENTE: NUOVA ITALIANA CORE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione utilizzante 
gas di cokeria 
UBICAZIONE INIZIATIVA: 8. GIUSEPPE DI CATRO (SV) 
COSTI AMMISSIBILI: 128.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 64.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,09 


19) RICHIEDENTE: CIR-CARTIERA DI CHIETI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con turbina 
a vapore da 10 MW 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CHIETI 
COSTI AMMISSIBILI: 240.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 120.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,08 
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20) RICHIEDENTE: FORNILEGHE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica del ciclo elettrosiderurgico 
del ferromanganese superaffinato 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BRENO (BS) 
COSTI AMMISSIBILI: 200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.,: 100.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 8,08 


21) RICHIEDENTE: MONDIALCARTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi impianto produzione carta 
per ondulatori 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DIECIMO DI BORGO A MOZZANO (LU) 
COSTI AMMISSIBILI: 263.243.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 131.821.500 
INDICATORE DI MERITO: 7,90 


22) RICHIEDENTE: CARTIERE BURGO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Riduzione consumi energia con 
implranto trattamento carta recupero 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MANTOVA 
COSTI AMMISSIBILI: 635.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,75 


23) RICHIEDENTE: SARAS S.P.A RAFFINERIE SARDE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto CCR sostitutivo di 2 
preesistenti U300 e U400 
UBICAZIONE INIZIATIVA: - SARROCH (CA) 
COSTI AMMISSIBILI: 709.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 7,41 


24) RICHIEDENTE: ANNOVATI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto combustione per utilizzo 
scarti produzione pannelli truciolari 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FROSSASCO (TO) 
COSTI AMMISSIBILI: 260.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 130.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,83 


25) RICHIEDENTE: AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI - AVIR 
S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto con due forni per 

produzione di vetro cavo meccanico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ASTI 

COSTI AMMISSIBILI: 750.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,81 
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26) RICHIEDENTE: AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI - AVIR 
S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Trasformazione impianto forno 4 per 

produzione vetro cavo meccanico 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORSICO (MI) 

COSTI AMMISSIBILI: 241.200.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 120.600.000 

INDICATORE DI MERITO: 6,44 


27) RICHIEDENTE: ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Potenziamento centrale di 
cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTELTERMINI (AG) 
COSTI AMMISSIBILI: 200.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 100.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,70 


28) RICHIEDENTE: ALUSUISSE ITALIA S.P.5. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto produzione anidride maleica 
per massima conservazione energetica 
UBICAZIONE INIZIATIVA: RAVENNA 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,68 


29) RICHIEDENTE: CARTIERA LUCCHESE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione con 
turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) 
COSTI AMMISSIBILI: 620.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,62 


30) RICHIEDENTE: SOTEN S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione - Cartiera 
Marsoni - Treviso 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VILLORBA (TV) 
COSTI AMMISSIBILI: 2.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE.L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5.60 


31) RICHIEDENTE: ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA:Potenziamento centrale di 
cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PASQUASIA (EN) 
COSTI AMMISSIBILI: 244.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 122.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,29 
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32) RICHIEDENTE: ANNOVATI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FROSSASCO (TO) 
COSTI AMMISSIBILI: 190.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 95.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,24 


33) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ITALIANA VETRO-SIV S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Rifacimento forno float 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SAN SALVO (CH) 

COSTI AMMISSIBILI: 637.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 5,01 


34) RICHIEDENTE: MIRACHEM S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Ristrutturazione totale impianti 
lavorazione acidi grassi e glicerina 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CALDERARA DI RENO (BO) 
COSTI AMMISSIBILI: 648.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4.78 


35) RICHIEDENTE: TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto deparaffinazione 
desolforazione mild hidrocracker 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CREMONA 
COSTI AMMISSIBILI: 800.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,71 


36) RICHIEDENTE: SOTEN S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione - gruppo 
sottrici - binda 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CREVACUORE (VC) 
COSTI AMMISSIBILI: 2.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,69 


37) RICHIEDENTE: REAGENS S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione con 
turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: S. GIORGIO DI PIANO (BO) 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,66 


38) RICHIEDENTE: SOTEN S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione - cartiera 
di Ascoli Piceno 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ASCOLI PICENO 
COSTI AMMISSIBILI: 2.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,62 
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39) RICHIEDENTE: DALMINE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Laminatoio espansore per fabricazione 
di tubi di grosso diametro 
UBICAZIONE INIZIATIVA: DALMINE (BG) 
COSTI AMMISSIBILI: 3.706.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,40 


40) RICHIEDENTE: DELICARTA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione basato 
sulì’uso di turbogas: 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PORCARI (LU) 
COSTI AMMISSIBILI: 580.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 290.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,39 


41) RICHIEDENTE: BOSSO CARTE SPECIALI S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Programma per il recupero e risparmio 
energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e 
cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: MATHI CANAVESE (TO 

COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,38 


42) RICHIEDENTE: CARTIERA PAOLO PIGNA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ALZANO LOMBARDO (BG) 

COSTI AMMISSIBILI: 588.166.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 294.083.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,32 


43) RICHIEDENTE: SOCIETA’ NORDELETTRICA S.P.A. SONDEL 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione di Settizo 
Torinese 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SETTIMO TORINESE (TO) 
COSTI AMMISSIBILI: 2.750.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,28 


44) RICHIEDENTE: SOCIETA’ AGRICOLA MOLISANA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Progettazione .esecutiva per centrale 
di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BOJANO (CB) 
COSTI AMMISSIBILI: 250.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 125.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,19 


45) RICHIEDENTE: SAN PATRIGNANO SOC. COOP. A.R.L. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione con motori 
a gas, caldaia recupero per la produzione di vapore a bassa 
pressione e acqua calda a vari livelli 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CORIANO (FO) 

COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 4,05 
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46) RICHIEDENTE: ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Inceneritore di rifiuti speciali e 
tossico nocivi con cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FILAGO (BG) 
COSTI AMMISSIBILI: 700.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,05 


47) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 
DESCRIZIONE @INIZIATIVA:Trattamento. Off-gas colonna assorb. 
con recupero energetico imp. ACN-Gela 
UBICAZIONE INIZIATIVA: GELA (CL) 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 4,04 


48) RICHIEDENTE: FONDAZIONE CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema di cogenerazione con turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MILIANO (Ospedale S. RAFFAELE) 

COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,91 


49) RICHIEDENTE: EDISON S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di Spinetta Marengo 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SFINETTA MARENGO (AL) 
COSTI AMMISSIBILI: 670.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 


INDICATORE DI MERITO: 3,90 


50) RICHIEDENTE: METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione e 
teleriscaldamento- Sestriere 
UBICAZIONE INIZIATIVA: SESTRIERE (TO) 
COSTI AMMISSIBILI: 520.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 260.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,78 


51) RICHIEDENTE: PIETRA ACCIAIERIE FERRIERE TUBIFICIO 8.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Modifica dell’impianto produzione 
tubi senza saldatura 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESCIA 
COSTI AMMISSIBILI: 700.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,20 


52) RICHIEDENTE: ENICHEM S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: frattamento Off-gas colonna assorb. 
con recupero energetico imp. ACN-Assemini 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ASSEMINI (CA) 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,36 
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53). RICHIEDENTE: FERALPI SIDERURGICA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova acciaieria e modifiche lam. 2 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LONATO {BS} 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
. CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,36 


54) RICHIEDENTE: MARANGONI TYRE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA : Installazione di un impianto di 
cogenerazione mediante turbogas 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ANAGNI (FR) 
COSTI AMMISSIBILI: 350.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 175.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,30 


55) RICHIEDENTE: AGIPPLAS  PRODUZ. LUBRIF.,ADDITIVI SOLVENTI 
S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: ROBASSOMERO (T0) 

COSTI AMMISSIBILI: 88.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 44.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,30 


56) RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODU3. LUBRIF.,ADDITIVI SOLVENTI 
S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CECCANO (FR) 

COSTI AMMISSIBILI: 88.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 44.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,16 


57) RICHIEDENTE: AGIPPLAS PRODUZ. LUBRIP.,ADDITIVI SOLVENTI 
S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione 

UBICAZIONE INIZIATIVA: FORNOVO TARO (PR) 

COSTI AMMISSIBILI: 88.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 44.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 3,04 


58) RICHIEDENTE: - E.TE.L. 8. CONSORT. A.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CADORAGO (CO) 

COSTI AMMISSIBILI: 400.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 200.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,98 


59) RICHIEDENTE: MARANGONI GOMMA S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuova centrale di cogenerazione 
alimentata da pneumatici fuori uso 
UBICAZIONE INIZIATIVA: ROVERETO (TN) 
COSTI AMMISSIBILI: 650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,96 
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60) RICHIEDENTE: VARESE RISORSE . SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione e teleriscaldamento 
citta’ di Varese 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VARESE 
COSTI AMMISSIBILI: 1.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,80 


61) @RICHIEDENTE: ANSALDO COMPONENTI S.R.L. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione (28 MW) per 
teleriscaldamento Legnano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: LEGNANO (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,27 


62) RICHIEDENTE: FINANZIARIA IDRO ECOLOGICA GESTIONALE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione di Nola 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NOLA (NA) 

COSTI AMMISSIBILI: 900.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,73 


63) RICHIEDENTE: MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione 
Mazzucchelli 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASTIGLIONE OLONA (VA) 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,13 


64) @RICHIEDENTE: S.E.A.- SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione progetto 
aeroporto Malpensa 2000 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MILANO 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,10 


65) RICHIEDENTE: COMOCALOR S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento 
UBICAZIONE INIZIATIVA: COMO 
COSTI AMMISSIBILI: 1.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI. MERITO: 1,89 


66) RICHIEDENTE: ROTOLITO LOMBARDA S.P.A. 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione per 

industria grafica 

UBICAZIONE INIZIATIVA: PIOLTELLO, CERNUSCO 8S.N., CASARILE 
(MI) 

COSTI AMMISSIBILI: 380.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 190.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,89 
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67) RICHIEDENTE: KUWAIT RAFFINAZIONE E CHIMICA S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di reforming catalitico da 
realizzare nella raffineria di Napoli 
UBICAZIONE INIZIATIVA: NAPOLI 
COSTI AMMISSIBILI: 680.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 6,71 


68) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALE SERVIZI AMBIENTALI-MILANO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Progetto esecutivo di impianto 
produzione di energia da RSU selez.- Muggiano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MILANO 
COSTI AMMISSIBILI: 620.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,75 


69) @RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IMOLA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione da legno di scarto con 
predisposizione per altre fonti rinnovabili 
UBICAZIONE INIZIATIVA: IMOLA (BO) 
COSTI AMMISSIBILI: 766.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 3,16 


70) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS ACQUA-AMGA-RAVENNA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di teleriscaldamento urbano 
UBICAZIONE INIZIATIVA: RAVENNA 
COSTI AMMISSIBILI: 2.2650.,233.0606 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,23 


71) RICHIEDENTE: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI-VOGHERA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione . teleriscaldamento 
industriale - agricolo - civile 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VOGHERA (PV) 
COSTI AMMISSIBILI: 500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILEB L.: 250.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 2,22 


72) RICHIEDENTE: AZIENDA @CONSORZIALE SERVIZI RENO-A.CO.SE.R. 
BOLOGNA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione e teleriscaldamento 

zone A e B Casalecchio di Reno 

UBICAZIONE INIZIATIVA: CASALECCHIO DI RENO (BO) 

COSTI AMMISSIBILI: 850.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 2,03 
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73) RICHIEDENTE: AZIENDE INDUSTRTRIALI MUNICIPALIZZATE- VICENZA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione destinata 
alla USL n. 8 e alla rete di teleriscaldamento di Vicenza 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA 
COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 1,89 


74) RICHIEDENTE: SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL 
MONTE BIANCO 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: impianto di cogenerazionee 

teleriscaldamento 

UBICAZIONE INIZIATIVA: COURMAYEUR (A0) 

COSTI AMMISSIBILI: 600.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,89 


75) RICHIEDENTE: AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI RENO-A.CO.SE.R. 
BOLOGNA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Cogenerazione e teleriscaldamento 

del quartiere Barca 

UBICAZIONE INIZIATIVA: BOLOGNA 

COSTI AMMISSIBILI: 800.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,73 


76) RICHIEDENTE: AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI RENO-A.CO.S8E.R. 
BOLOGNA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Polo energetico Bologna nord-est 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BOLOGNA 
COSTI AMMISSIBILI: 2.000.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 1,66 


77) RICHIEDENTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE DI MODENA 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Centrale di cogenerazione per sistema 
di teleriscaldamento 
UBICAZIONE INIZIATIVA: MODENA 
COSTI AMMISSIBILI: 500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 250.000.000 
INDICATORE DI MERITO: 1,Sì 


78) RICHIEDENTE: AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI RENO-A.CO.SE.R. 
BOLOGNA 

DESCRIZIONE INIZIATIVA: Sistema energeticoa a servizio centro 

agroalimentare bolognese 

UBICAZIONE INIZIATIVA: GRANAROLO EMILIA (BO) 

COSTI AMMISSIBILI: 1.200.000.000 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 

INDICATORE DI MERITO: 1,47 
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INSIEME €c) - le domande sono ordinate secondo quanto stabilito al 
punto 7, comma C dell’art. 4 del D.M. 7.5,1992. 


79) RICHIEDENTE: ZIGNAGO VETRO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di trasformazione forno 3 
e linee produzione vetro cavo meccanico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: EMPOLI (FI) 
COSTI AMMISSIBILI: 650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 28-07-88 


80) RICHIEDENTE: ZIGNAGO VETRO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di trasformazione forno 1 
e linee produzione vetro cavo meccanico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FOSSALTA DI PORTOGRUARO {VE) 
COSTI AMMISSIBILI: 675.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 28-07-88 


81) RICHIEDENTE: ZIGNAGO VETRO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi di trasformazione forno 2 
e linee produzione vetro cavo meccanico 
UBICAZIONE INIZIATIVA: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) 
COSTI AMMISSIBILI: 650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 16-11-88 


82) RICHIEDENTE: CARTIERA LUCCHESE S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Interventi integrati impianti 
produzione carta e installazione cogenerazione 


UBICAZIONE INIZIATIVA: POSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) 


COSTI AMMISSIBILI: 650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 16-11-88 


83) RICHIEDENTE: SERVIZI ENERGETICI PAVESI SOC. CONSORTILE P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento nella citta’ di Pavia 
UBICAZIONE INIZIATIVA: PAVIA 
COSTI AMMISSIBILI: 21.320.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 29-12-88 


84) RICHIEDENTE: ALCAN ALLUMINIO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Risparmi . energetici linea di 
verniciatura coils di alluminio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BRESSO (MI) 
COSTI AMMISSIBILI: 650.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 25-01-89 
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85) RICHIEDENTE: VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Recupero energetico in un’azienda 
vetraria 
UBICAZIONE INIZIATIVA: BORGONOVO VAL TIDONE (PC) 
COSTI AMMISSIBILI: 623.453.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 10-10-89 


86) RICHIEDENTE: ACCIAIERIE E FERRIERE VICENTINE BELTRAME S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Acciaieria ad alta efficienza 
energetica e modifiche al laminatoio 
UBICAZIONE INIZIATIVA: VICENZA 
COSTI AMMISSIBILI: 608.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 300.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 13-07-90 


87) RICHIEDENTE: CARTIERA DI CASSINO S.P.A. 
DESCRIZIONE INIZIATIVA: Nuovo impianto carta tissue integrato 
con cogenerazione 
UBICAZIONE INIZIATIVA: CASSINO (FR) 
COSTI AMMISSIBILI: 500.000.000 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE L.: 250.000.000 
DATA DEL D.M. CONCESSIONE: 30-08-90 


A detta graduatoria verrà applicato quanto stabilito al punto 6 


dell’art.4 del D.M. del 7 maggio 1552 


Roma, 10 dicembre 1993 
Il direttore generale: GATTI 


93A7004 


FRANCESCO NIGRO, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 
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Ogni tipo di ebbonamento comprende gi! indici mensili 
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Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 
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